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实 验 线路 

呐 用 关 撒 电机 菏 每 期 都 有 
竹 多 新 颖 有 效 的 炸 路 贡献 抬 我 
全 读者 ， 汐 既 中 牙 赛 驹 室 确 赛 
起 驹 ， 蕊 由 作者 本 人 训 过 而 得 
本 莹 锯 者 证 明 的 。 

所 以 数 喜 自 闲 收 音 模 ， 私 
船 央 ， 超 短 放 横 ， 防 力 放 大 模 ， 
， 调 量 仪器 等 以 及 一 切 扰 少 电 
要件 的 读者 ， 售 可 申购 就 作 急 
良 猫 只 * 保 如 可 以 成 功 ， 芷 希 
天 亿 量 傈 用 国产 另 件 。 
二 本 菏 是 读者 自己 的 刊 锣 ， 


”夏季 玖 起 实 欢 保险 有 效 的 失 路 
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独立 供 欠 机 员 历 的 需要 及 其 


和 


二 棚 负 压 是 成 悄 遇 达 放 大 器 重要 届 施 之 一 ， 它 是 固定 放大 工作 巾 在 


特性 曲 丢 -上 的 重要 因子 。 机 负 历 鳄 是 稳定 ， 非 特工 作 过 稳定 ， 办 出 筷 力 也 是 郊 蓄 大 。 
芍 到 稳定 名 机 负 压 ， 可 以 探 用 蕉 灰色 航路 或 是 装 旦 狂 立 供 葵 林 鱼 压 名 源 ， 过 十 种 方 
法 多 有 相当 的 眠 效 。 不 过 在 答 肖 所 下 独立 供 痊 栖 负 砷 私 筷 源 ， 其 和 故此 珊 繁 亲 ， ) 散 首 
费 也 很 大 。 作 者 在 过 庄 介 名 一 种 独立 供给 相 鱼 历 的 生源 ， 兰 路 很 是 简单 ， 装 置 便利 ， 
二 用 当然 比较 省 廉 ， 时 基业 份 玩弄 放大 器 的 朋友 ,是 很 相宜 的 。 


为 何 需要 稳定 的 树 员 压 ? 


凡 屁 -一 级 放大 器 (成 吾 通 率 放 大 器 ) 的 
第 屏 电 厅 和 机 负 压 ， 取 给 共同 一 电源 外 路， 那 未 
当 过 放 天 器 的 所 电 访 发 年 稳 更 时 便 要 影响 到 
一 衫 负 原 ， 使 相 电 压 跟 着 发 生 碗 更 ， 过 就 失去 了 
机 负 的 稳定 性 ， 仁 是 何以 棚 负 厅 必 须要 稳定 
图 呢 ? 天 认 过 点 各 们 不 妨 先 加 以 训 愉 一 下 。 
在 上 面 已 痉 鞭 妃 机 负 历 是 用 来 固定 所 
(机 壳 不 能 直接 与 电源 称 或 地 各 通 连 ) “ 容 管 放大 工作 点 在 特性 曲 丢 上 某 相 当地 位 的 ， 
各 上 作 驾 角 伞 是 一 多 尘 定 之 后 ， 应 管 雁 持 二 必 ， 管 曲 近 是 韭 辑 入 时 ， 侈 依据 这 工作 点 
使 槐 检 是 耕 依 骏 入 得 通 币 裂 更 ， 便 定 上 逊 工 作 时 前 他 是 也 于 肛 看 苑 更 ， 滥 末 便 要 振 仙 
输 叉 得 通 所 历 让 楼 更 ， 使 和 失去 了 措 时 ， 洽 成 非 本 如 下 所 欠 捧 动 。 妇 以 币 伽 在 珀 艺 攻 
疆 索 色 民 候 ， 假 如 昔 狐 的 三 柱 也 在 自由 尔 捍 动 ， 玫 下 新 壮 妆 让 报 焉 例 头 去 J 扑 点 ， 造 
成 非 正 常 的 气 赣 了 。 
电源 志愿 的 调整 


思源 的 略 出 电压 ， 往往 会 随 着 荷载 电路 的 化 更 而 升降 ， 过 是 有 第 讼 放大 工作 
的 ， 所 以 在 届 计 电源 电路 上 时， 应 当 竭 力 届 法 避 驶 输出 年 历 升 降 的 杰 动 ， 这 释 融 您 沙 ， 
工作 入 是 完美 ， 我 们 对 有 泵 稳定 电源 电压 的 作用 ”， 夭 做 守 源 电压 的 翻 铬 。 
在 甲 类 放大 性 的 放 天 器 ， 工 作 点 显 在 特性 田 乡 直 多 部 全 的 绊 上 站， 假定 棚 鱼 奈 
取 葵 讼 屏 电源 ， 那 未 屏 电 源 的 调 鉴 屋 施 可 以 不 必 十 分 藉 完 > 入 乱 工作 时 的 屏 志 硫 天 宅 
的 平均 值 差不多 是 近 南 寓 数 ( 不 释 更 ) : 所以 辕 科 放 表 器 池 棚 负 礁 天 可 你 答 认 官 源 ， 
不 必 另 行 坝 置 独立 的 棚 负 压 电 源 。 通 常 在 放大 器 自身 的 队 极 电路 内 浅 一 降 压 筷 阻 :或 


爱 二 妆 党 -月份 


区 人 人 











5 ES 、 《4 全 和 
三 窟 用 业 试 电 锥 读 三 = 
是 在 屏 先 浙 办 出 让 的 分 厘 所 团 上 获取 一 段 写 压 ， 用 作 杠 负 压 ， 此 等 方 以 坟 称 上 自生 相 
贸 压 收 法 。 
很 定 相 负 厅 是 另外 击 … 伍 独立 的 电源 供 答 的 ， 便 夭 做 上 固定 相 负 压 了 法 。 甲 隐 
上 类 放大 器 可 以 挥 用 自生 相 负 历法， 也 可 以 探 用 固定 家 负 压 法 , 趟 过 固定 棚 负 有 压 法 是 
重庆 大 玫 数 的 甲 频 放大 管 的 。 


自生 栅 员 压 法 的 效率 











的 据点 。 所 以 甲乙 类 放大 器 多 数 是 不 通用 自生 棚 鱼 历法 的 。 

根据 实验 的 如 儿 是 过 样 的 : 一 用 一 奢 2A3 放 大 管 作 甲乙 狂放 大 器 ， ， 探 用 固 半 
定 榈 全 压 法 时 的 输出 电力 ， 可 得 15 鳌 特 ， 探 用 自生 棚 负 压 法 时 的 输出 电力 ， 蔽 有 10 巨 
特 。 用 -- 辊 6L6 放大 管 作 甲 乙 羯 放大 器 : 探 用 固定 机 压 法 ， 可 得 60 五 特 的 以 出 电力 
; 探 用 自生 机 负 压 法 ， 仅 得 40 无 特 。 至 庆 其 他 放大 管 大 多 数 有 着 同样 的 情形 。 但 是 用 
6F6 号 放 天 管 依 五 极 接 法 作 甲 乙 类 放大 器 ， 党 使 用 上 述 两 种 棚 负 礁 法 的 辕 果 ， 站 多 显 
著 的 众 别 。 不 过 具有 过 种 特殊 情形 的 放大 管 很 是 少数 。 

独立 式 栅 负 层 电 汤 的 线路 

固 生 男 定 棚 鱼 压 的 方法 ， 最 好 装置 独立 供给 相 负 诉 的 电源 "过 种 电源 可 以 放 
用 丙 电 池 J ， 也 可 
以 应 用 租 纵 复 杂 的 整 
流 器 。 和 们 人 孝 不 受 屏 
电流 释 更 的 影 史 ， 确 
有 了 『 独 立 J 的 性 质 ， 
在 商用 上 至 今 漫 是 很 
普 逼 地 使 用 着 。 不 温 





第 一 一- 何 
届 置 费 比较 贵 一 些 读 了 。 
这 襄 有 三 张 独立 供给 榈 刍 吐 的 电源 入 路 ， 第 三 圆 比较 最 简便 而 最 合乎 本 埠 玩 
弄 放 大 器 者 的 需要 。 
第 一 图 是 利用 一 个 倍 压 丈 流 管 完成 两 种 工作 ， 在 右 稳 的 两 愿 部 (根据 销路 图 ) 
是 产生 屏 电 压 和 能 机 电 历 的 ， 左 兆 的 两 极 部 是 产生 栅 负 压 的 ， 过 喜 孝 份 的 工作 是 不 相 
章 连 的 。 揭 声 器 的 凯 磁 圈 接 在 相 负 压 的 整流 电路 内 。 假 定 C: 用 充 份 大 的 电容 量 ) 那 末 
屏 电 压 可 直接 取 给 堆 整 流 管 的 了 极 ( 如 图 所 示 )。 假 定 电 力 放 大 管用 43 号 ,又 流 管 用 25 
25， 那 来 所 用 各 需 件 的 价值 可 如 下 表 : 一 一 


淮 - 基 志和 











TS 


= 二 窜 用 囊 博 型 笨 读 = 


电 町 器 :BR; 一 -750008 至 100,0008， 牢 瓦特 。 


了 有 :一 一 4008，10 玖 特 。 


容 电 器 3 CI 一 一 40 铃 法 以 了 上》 150 伏 股 o 


C2: 一 一 16 欠 法，150 伏 用 。 

Cs 一 一 30 扮 法 ，150 伏 股 。 

C4 一 25 粉 法 ，25 伏 觅 。 
杂 件 : 矶 下 圈 2,500 歌 姆 。 


低 扼 围 400 欧 姆 ，12 亭 利 ，30 份 安培 。 
T 核 出 释 压 器 -4,50 ,欧姆 ( 炉 阻 ) 。 


43 号 放大 管用 在 过 种 粮 路 肉 ， 可 得 1.5 互 特 的 界 出 。 


的 输出 ， 屏 压 大 绝 用 220 伏 胸 。 


人 够 加 添 一 个 140 伏 股 的 高 压 圈 ， 便 能 得 到 
独立 粗 负 压 的 供 输 ， 所 产生 的 机 负 压 可 以 
供给 6A3 呈 三 极 式 推 挽 放 大 器 的 棚 负 压 ， 
称 路 见 第 二 图 。 R 


和 纵 庆 各 放大 管 的 内 长 筷 源 ， 仿 屋 帮 大 管用 
一 对 6A3， 屏 县 竖 流 管 用 5T4， 机 负 压 束 
” 流 管 用 84 张 ， 其 休 的 雪 件 如 下 : 一 一 


在 普通 的 包 诉 爸 历 器 上 ， 假 定 能 


棚 鱼 历 竖 荡 管 的 由 儿 饮 压 ， 可 取 


RIR:- 一 50,000 歌 姆 ， 牢 马 特 。 
了 R， 一 一 20,000 欧 姬 ,15 匹 特 。 
有 及， 一 一 600 欧 姆 ，10 无 特 。 


iiCiC5=-- 8 盼 法 ，350 伏 觅 。 


Cs 一 一 30 舱 法 ，150 伏 胸 。 
G， .30 桨 法 ，100 伏 上 禾 。 


“扬声器 须 磁 图 一 750 欧姆 。 
低 撼 匿 一 一 100 欧 姆 ，12 亭 利 ，125 份 安培 。 


工 : 一 一 屏 至 民 3,000 葡 姆 。 
一 一 韦 源 释 压 器 : 5 一 2A,6.3V 一 4A; 


高 压 圈 ，245V--125ma ， 0 


第 三 图 的 称 路 ， 比 较 第 二 图 更 好 ， 可 已 不 必 另 行 添加 高 压 圈 : 荆 须 利用 电源 
旨 慌 器 的 初 便 能 得 到 相 诉 竖 波 管 的 屏 电 压 。 “ 介 使 禾 休 要 做 二 拓 交 汪 相 的 可 尝 各 业 生 ， 





。 用 25B6 可 奥 6F6 有 同样 





; 放大 管 可 以 探 用 一 光 6L6，83 号 作 屏 历 整 流 ，84 号 作 相 愿 整流 。 其 余 雾 件 如 下 : 


和 es 


C 一 8 汾 法 ,4: 伏 胸 。 
C; 一 一 16 扮 法 ，350 伏 股 。 


人 

















aaa ES 旺 兰 treeeeeroaceeemerr 
= 三 三 = 富 用 业 棱 沁 锥 旗 
GOas 一 一 30 稻 法 ，125 伏 股 。 
C: 一 一 25 抽 法 2 25 伏 股 。 
R: 一 一 240 欧 姆 ，10 五 特 。 
Rs 一 一 20,000 欧 姆 ，20 互 特 。 
Ti 一 一 甲乙 "类推 挽 式 输入 释 压 器 。 
T: 一 一 推 挽 输 出 杰 压 器 ， 屏 至 屏 3,800 砍 姆 。 
P.T. 一 一 电源 释 压 器 5V.3A;6.3V.4A， 
490 一 0 一 490Vr.m.8.250Ma o 
Ri 一 一 过 个 电阻 器 的 阻 值 ， 薄 不 能 一 定 ， 须 秽 流 轻 B 十 点 的 电流 而 定 ， 过 
一 丫 的 电位 应 坊 正 300 伏 腊 。 
探 用 第 三 图 的 乏 路 时 ， 有 一 个 要 点 肪 要 洗 意 ， 就 是 栅 电 路 内 的 电阻 不 赚 当 超 
过 50,000 欧 姆 。 漫 有 楼 这 不 能 直接 通 地 。 
刹 之 第 三 图 的 舟 路 可 说 是 合 琐 济 简章 有 效 的 三 个 原则。 我 们 业余 同志 .， 在 过 
新 年 内 “、 不 妨 照 此 装置 一 具 声 交 扩 大 器 ， 礁 是 一 件 很 有 窟 义 的 消 开 法 。 
aaewananaens ee] 
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; 则 在 森 顽 上 控 个 洞 安 放 在 内 ， 待 配 淮 后 就 用 胶 或 烛 油 沁 住 。 著 破 乌 放 得 不 准 ， 对 评 
香 量 的 影 绝 是 很 大 的 。 

第 三 步 就 是 把 各 和 综 围 串 联 直 来 ， 再 沟 过 电位 器 而 至 输出 〈 图 二 也 所 示 ) 。 如 
此 全 部 已 完工 ， 可 以 加 在 放大 器 上 ， 沉 试 你 个 初步 的 成 功 。 


配 持 及 其 他 ， 


天 评 配 香 及 强 法 等 等 央 于 熟 慨 的 人 是 不 需 再 髋 ， 不 过 也 许 有 些 初 学 者 很 想 知 
道 一 些 ” 那 床 我 可 以 略 述 一 下 。 平 常 大 多 由 第 六 根 ( 低 理 ) 配 上 去 ， 直 至 第 一 根 ， 如 用 
香 乐 字母 代表 则 是 515 1.3 .5 ， 坦 不 过 是 最 简章 的 方法 ， 要 是 其 正 有 奥 趣 而 喜欢 学 避 
的 话 ， 不 防 去 买 本 初学 的 书 学 学 ( 如 区 amijki Hawaiian Guitar Method ) 。 

关于 放大 器 过 衷 他 不 想 多 襄 ， 因 篇 以 前 本 证 常 有 刊 出 。 作 者 是 用 6c6 与 42 雨 
胡 放 类 的 已 溜 是 很 绝 了 ， 普 通读 在 收 普 楼 的 电 唱 枯 的 插口 内 已 可 放出 相当 的 昔 量 。 提 
声 器 至 少 需 六 对 什 者 ， 才 能 放出 宏 亮 的 声浪 。 

近年 来 夏威夷 的 香 沁 很 出 风头 ， 因 篇 它 含 有 一 种 特别 的 风味 ， 正 表现 着 那 注 
人 个 的 活 溃 ， 天 其 。 目 前 电 [ 吉他 ] 在 香港 已 很 风行 ， 各 学 校 常 有 夏威夷 网 队 的 粗 杠 
; 办 有 和 拷 艺 会 的 上 时候， 此 和 世上 用 帮 是 少不了 的 。 可 懂 在 上 海 只 不 过 有 少数 于 站 自 克 的 人 
更 有 许多 人 是 有 其 好 而 力 不 足 ， 在 此 百 肠 笠 声 中 ， 外 货 的 电 「 吉他 4 已 是 以 秆 计 
算 的 物品 ， 作者 过 只 不 过 是 以 十 计算 ， 浪 可 算是 猎 洲 的 到 1 末了 我 希望 各 位 爱好 的 同 
志 个 再 加 轧 多 多 的 研究 ， 多 多 的 改良 ， 使 它 更 需 满 意 才 是 ， 因 篇 科学 是 一 直 在 进步 着 
的 啊 ! 

.6 | 











富 用 性 读 镍 欠 读 : 
经 济 易 紫 的 电 吉他 ， 


刷 量 的 改进 ， 使 它 简单 ” 经济， 效 高 


余 新 津 





_. 般 受 研究 钨 乏 生 的 人 ， 我 敢 说 天 牢 是 爱 奈 理 滞 多 ， 不 管 是 西 纪 ， 国 有 ， 大 


上 吉 ， 强 说， 以 芭 佛 教 中 的 念经 ( 因 答 亦 有 香 绸 ) ， 继 之 ， 写 吕 是 属於 音乐 的 一 部 分 。 
”我 们 大 家 回想 回想 ， 当 我 四 初 浊 多 妆 时 的 降 候 ， 做 好 了 一 架 夺 石 仙 星 多 亚 的 奥 奢 ， 各 
种 香 绸 不 同 的 各 沁 都 会 从 下 简 小 孔 中 的 膜 片 震 适 至 我 们 为 卫 中 ， 要 不 是 乱 了 好 奇 心 ， 


需 了 受 好 音乐 的 原 放 ， 我 们 又 怎 麻 会 去 研究 多 委 电 呢 ! 但 明 话 又 得 培 回 来 ， 跌 然 大 家 


都 有 点 爱好 理 乐 ， 然而 理 乐 沟 傅 类 又 蛙 那 密 的 多 ， 各 人 自然 有 各 人 所 喜 献 的 。 三 吉他 
可 不 过 是 夏威夷 昔 乐 乐器 的 一 种 ， 我 想 至 少 也 有 - 侍 俱 的 同志 和 我 一 楼 为 有 丰 郝 受 好 
放 吧 ! 

汉 镜 的 原理 


- 念 过 物理 学 的 人 都 会 知道 ， 当 一 个 条 形 磁 钱 在 一 固 稼 圈 守 移 动 的 际 候 ， 此 很 


图 即 产生 下流， 过 不 通 是 一 四 基本 鸭 原 理 。 再 想 得 近 些 ， 当 理 过 电流 间 扬 问 器 大 


_ 上 的 称 围 时 3 磁力 穆 印 随和 电流 多 
- 弦 弱 而 释 化 3 使 做 铁 劳 多 金 属 片 

起 振动 ， 相 反 的 ， 我 们 使 金属 委 
在 破 斌 状 振 动 ( 指 在 磁 力 储 以 内) 
”73 礁 吉 上 的 穆 圈 中 必 产 生 记 流 ， 

”作者 朗 用 了 这 个 原 电 ， 将 六 恨 钢 
” 粮 各 放 近 在 各 琵 幅 著 硬 的 大 场 喜 
， 再 使 强 染 叶 线圈 内 产生 的 电流 
(本 小 加 到 收 天 器 车 空 管 的 彻 极 
”- 上 ， 如 此 蕙 把 声 划 放 得 淄 大 ， 因 
” 乱 放 大 的 得 尝 疼 等 居 调 队 浜 动 的 
二 遇 率 。 : 





材料 的 检讨 


其 中 最 大 的 就 是 琴 尼 的 木 韦 ( 如 图 _A 折 示 )， 外 形 电 可 以 任意 没 计 的 ， 只 爱 
它 像 率 就 得 了 ， 所 以 企图 中 防 只 赴 上 了 大 钩 的 尺寸 二 做 许可 用 一 对齐 钓 本 优 ， 先 慨 误 


YL 


整个 为 外 形 ， 再 屯 木 岳 鸭 巴 上 打 雨 休 长 彤 的 同 二 以 湖人 医 到 理 深 他” 。 在 未 和 抱 的 下 部 角 上 


“ 打 一 巾 同 ， 就 时装 已 位 器 多 地 位 。 。 其 他 部 牙 则 殖 吕 要 而 这 * 区 搂 震 的 辣 窜 。 木 量 为 反 




















了 生 三 次 
三 = 三 = 过 用 全 寺 僻 欠 斌 
面 不 必 控 空 ， 因 和 不 希 记 木 板 有 回 各 或 共振 的 现象 
钢 疆 共 六 根 ( 卫 )C#，A 卫 ,A) 卫 )， 纸 法 自 恤 ， 可 向 各 大 公司 昔 乐 部 及 识 行 去 
买 ， 买 肚 需 声明 Hawaiian Guitar 8String 第 一 至 第 六 根 。 
破 钱 圈 可 用 中 简 内 的 磁 饶 及 综 圈 ， 共 需 三 只 ( 即 一 付 富阳 简 )， 各 位 可 至 谷 货 
所 去 买 ， 不 过 乏 围 要 必 
需 未 源 者 地 有 艺 。 
小 隔 亚 片 及 天 
隔 嫩 片 均 可 实 到 (如 图 
二 了 及 C)， 但 是 亦 可 自 
观 ， 小 者 傈 铜 皮 叙 成 ， 
所 费 甚 康 ， 故 不 必 论 及 
” 大 者 可 用 明 角 〈 列 三 
角 板 尽 的 ) ， 章 成 1.5x 

















8cm 天 小 的 一 卉 ， 再 用 SR 直人， 村民 本 汪 交 侍 二 下 入 
两 条 等 长 的 小 木 休 夹 住 CT 23 55669169 人 1 有 466 D 
靖 多 并 的 好 在 大 未 志 的 三 、 


下 方 ( 见 图 一 A )。 明 角 
板 鸭 上端 用 刀 刻 大体 等 距 克 的 印 子 ， 各 等 於 磁 成 雨 极 的 距 礁 ， 的 1.2 cm ， 使 钢 秋 嵌 在 
其 中 ， 不 易 滑 动 。 

配音 为 蛇 儿 (如 图 二 D)， 驴 不 易 自 慨 ， 可 屡 三 连 式 一 对 ， 压 企 木 柄 时 上。 横 
面 每 移 售 需 胃 三 小 孔 ， 使 三 恨 柱子 插 井 ， 然 党 才能 打住 。 电 位 器 要 用 五 十 万 歌 兰 :是 
用 来 控制 昔 最 的 。 

抽 滥 的 步 咯 

先 把 配 秋 琛 炎 ， 电 位 器 ， 大 隔 香 片 都 紫 好 ， 再 把 小 晤 萌 片 放 好 ， 最 好 在 木 瑰 
上 也 刻 闪 和 丝 绍 ， 使 其 不 易 彰 动 。 吉 富 要 注意 的 昆 大 隔音 片 熏 小 隔音 片 的 距 赣 必需 从 纵 
? 否则 昔 格 都 要 释 更 了 ， 香 格 可 照 图 一 了 的 比率 ， 我 想念 过 玖 何 学 的 人 大 定 会 把 过 个 
比率 从 做 在 6".5cm 上 吧 ， 所 以 不 再 


C， 


必 衣 起 、、 - 夺 带 。 
忆 第 二 步 是 把 每 根 钢 赫 《有 
水 鱼 的 一 头 ) 依 的 用 螺 糙 钉 休 在 
人 大 隔 昔 片 后 面 的 木 志 上 ， 距 碎 且 上 
着 出” 述 者 相同 。 再 把 各 钢 兰 的 另 一 头 ， 
E ANvv 轻 过 大 小 隔音 片 ” 而 穿 进 配 香 螺 入 
备 二 gs 的 洞 中 ， 稍 把 各 钢 红 旋 紧 "最 后 把 
磁 氏 放 在 钢 儿 大 隔 司 片 前 端 ， 使 每 








”个 路 钱 的 二 极 正 对 着 二 根 钢 汽 ( 如 图 二 A 示 )。 三 圈 址 战 正 好 时 着 六 疏 像 ， 如 磁 城 太 高 
二 (楼 至 第 6 页) 














= 王 王 三 富 用 全 读 党 钼 斌 
李 氏 伙 鱼 法 超短波 波长 计 


张 祥 允 
超 短 凌 武 哈 虎 届 简易 有 趣 ， 故 入 一 胃 业 父 镍 站 下 乐 克 从 事 ， 不 过 当 蜡 就 一 架 
超 短 发 绪 射 机 或 接收 册 合 ， 欲 测 凶 其 工作 遇 率 是 否 在 折 定 之 波 眉 以 内 ， 则 关卡 易 易 e 
路 然 以 一 测 核 较 低 思 率 用 之 傍 器 (如 本 车 上 上期 所 过 之 『50 二 100 一 1000 千 凋 振 洲 器 了 ) 
加 以 搞 庆 能 园 ， 介 应 用 庆 电 短波 眉 ， 亦 未 始 不 可 ; 但 以 使 用 简便 培 人 备 之 简 省 方面 慎之 
) 则 此 法 站 钨 可 取 ， 尤 其 因 其 从 取 钳 误 副 波 之 机 会 大 多 ， 更 易 使 铀 昌之 结果 发 生 铺 
误 。 





在 超短波 测量 法 上 有 一 著名 之 李 氏 链 称 制 (Lecher wire 8ystem) ， 答 兴 1I 
2 兆 遇 电 波 测量 之 最 简易 而 谁 俱 之 兴 ， 洪 太 用 者 仅 坟 一 人 由 缀 委 发 对 乏 而 已 ， 由 从 该 线 
上 之 停 囊 疲 (Standing Waves) 之 存 任 ， 即 能 划 钻 该 蕉 射电 必 之 风 正 友 长 ”此 即 来 文 
所 和 欲 介绍 者 也 。 
此 艳 李 天线 有 和 醚 显著 之 弯 浅 作用 ， 且 能 本 准 隐 地 块 定 课 上 沪 电 庆 最 大 之 卡 
( 邹 电 流 党 ) ， 如 果 二 和 线 昼 之 窑 司 完全 六 空 气 沁 比 苦 ， 旭 舟 二 闫 闲 状 时 完 基站 芯 焉 雁 ， 
序 等 供 收 长 之 一 衬 ， 因 此 一 仁和 将 相 闪 二 罕 卡 肯 之 距 准 用 尺 长 码 划 导 翁 ， 即 可 和 冯 用 一 简 
易 公 式 情 炙 篇 明 率 ， 此 即 该 电波 之 芙 正 过 素 也 。 
在 则 到 一 李 氏 缚 时， 有 二 此 须 如 以 注意 者 : 第 一 ， 该 称霸 长 庆 至 少 温 臣 波长 
相等 ; 第 二 ， 公 部 遵 系 除 其 二 端 支持 熙 外 ， 顷 充 公 由 空气 僻 系 ， 鞭 上 记 括 度 可 保 登 该 
有 各 上 有 二 个 电流 赂 
;同时 窑 毛 移 缘 可 
免 停 济 波 之 消失 或 
减弱 = 二 根 道 稍 志 





三 端 可 紧张 慌 任 何 

支架 上 ， 二 季 相 距 

移 一 时 至 一 时 牢 。 

其 电流 崇 之 地 位 琅 

用 一 上 短路 棒 J 所 获得 ， 又 法 傈 用 一 金属 片 沿 李 氏 稼 上 移动 ， 改 释 其 有 效 长 度 而 成 。 
测 芋 于 锁 


指示 评 振 之 方 竺 匠 多 。 今 股 定 所 欲 测 者 篇 一 发 射 要 之 过 率 ， 则 用 一 与 发 射 诚 
储 能 委 圈 相仿 直径 之 遵 染 聂 ， 将 其 二 喘 镍 至 一 小 筷 球 上 ， 放 时 将 其 峙 近 疙 对 很 习 哎 委 
庆 度 光亮 ， 再 用 一 址 司 工 壮 入 爱 度 人 锥 地 民 线 志 未 丹 ， 然 受 再 涯 近 填 纶 乏 图 。 从 双 将 忆 


二 示 二 中 二 及 份 

















=== 窟 用 性 配 虱 给 讨 = 


路 岩 在 李 民 线 上 由 近 基 发 射 赚 之 一 端 ， 源 渐 向 他 跨 移 出 ， 直至 小 忆 珠 之 光亮 突然 威 弱 
一 点 偶 止 ， 此 点 须 加 以 原 规 ， 其 灵 再 将 短路 替 更 向 外 移 至 获得 第 二 灵光 亮 诚 弱 之 点 篇 
止 ， 再 将 第 二 止 加 以 恶 吉 ， 认 是 该 二 熙 间 之 距 雄 即 能 用 尺 半 得 ， 此 邹 波 长 之 一 生 也 ， 
如 测量 任 以 时 篇 单位 者 ， 则 遇 这 篇 
5906 
长 度 ( 时 ) 
又 如 长 度 人 用 米 篱 单位 者 ， 则 遇 率 当 篇 
150 

长 度 ( 米 ) 

一 113 兆 过 之 过 这 的 相当 饼 长 度 52 艺 时 ( .35 米 ) 而 略 少 。116 光 过 则 相当 状 
50 双 29/ .32 时 (1.29 米 )。 

在 测 核 一 电 回 授 式 接收 机 
; 该 李 氏 系 亦 可 同样 碍 合 至 接收 机 
之 穆 较 上， 在 此 情形 上 时， 其 谐振 指 
示 之 获得 ， 可 以 下 法 行 之 先 将 接 ”， 
收 山 秋季 至 一 类 ， 使 下 简 中 送 闻 得 
一 呆 产 ， 於是 再 如 前 将 短路 检 移 
出 至 接收 藏 突然 停止 振 汶 之 一 贴 篇 Si 
止 ， 在 此 二 点 闫 之 距 风 ， 即 等 於 波长 之 定 。 人 

以 上 两 种 情形 ， 如 钦 钦 租 最 准确 之 结果 ， 则 从 工作 睹 ,必须 使 李 民 称 与 储 能 
钦 圈 明之 映 合 在 能 得 答 定 指示 之 限 变 下 ， 仪 昌 减 至 最 宽 ， 换 言 之 ， 序 妆 第 一 穴 决 定 李 
氏 队 上 之 二 洪 据 个 度 ， 将 其 晶 合 减 宽 ， 直 至 其 指示 丛 能 规 引 坑 止 ， 姑 是 再 重 覆 莉 过 之 
手 德 一 次， 此 举 呈 岂 重要 ， 否 企 铀 区 李 民 称 时 能 影响 反 监 器 之 过 奈 ， 结果 ”其 指示 
埋 站 淡 ， 同 诗 因 帮 合 度 减 长 ， 其 沙 斤 点 更 趋 大 褒 ， 此 示 有 助兴 准 隐 发 长 之 测定 也 。 

在 李 氏 乏 未 册 上 之 俭 电 束 仅 用 中 国 已 足 一 一 事实 上， 不 过 篱 该 二 称 之 连接 任 
而 已 。 该 称 可 延长 至 任 问 长 度 ， 保 使 将 该 承 移 近视 合生 园 ， (如 邓 相 图 中 所 未 )， 基 延 
长 部 分 间 之 距 夫 与 李 民 乏 者 相同 ， 同 诺 在 可 能 和 围 内 月 保持 计 整 。 换 言 之 序 不 可 有 
“必要 之 续 合 或 征 结 。 

在 使 用 短路 岂 肝 须 注 疮 使 其 由 李 扶 和 线 重 直 ， 同 许 其 稳 系 帝 诬 铝 钦 ， 如 此 不 独 
能 使 接触 良好 ， 且 可 易 然 决定 入 接 鳃 钻 。 入 

如 将 李 氏 绢 上 暑 拓 二 特异 之 支架 上， 再 届 法 使 其 扬 政 岂 永和 久保 峰 慌 垂 丰 之 地 位 
,如 基 使 用 党 更 骆 莉 利 ; 甚 从 隆 度 泵 区 访 高) 如 照 上 用 司 所 示 之 歧 竺 ;在 负 得 等 名 次 划 于 习 
) 但 如 欲 瑟 党 谢 用 着, 旭 工作 土 之 更 利 , 实 能 贫 其 贡 失 而 有 饼 ， 藉 支 架 用 三 根 12 嘱 长 及 
了 末 寺 xI 统 十 之 木 麻 休 合 而 ， 其 -之 寥 车 色香 林 矢志 一 本 傈 畔 面 艺 下 肿 必 工本 耳闻 


'10 太 :- 着 ts 


E me 一 


了 me 一 












= 富 用 王 配 瑟 杀 话 三 = 











” 形 ? 如 上 可 如 遵 乏 拉 坚 时 木 休 之 湾 曲 , 在 木 休 二 端 各 条 一 木 志 ? 再 在 二 端 各 何 一 支 脚 , 像 
使 同时 能 平 置 认 课 上, 李 氏 和 综 末 问 有 又 一 天 茶 狠 和 子 ;再 如 照 村 图 所 示 固 定 撩 一端 之 小 


ee E 人 、 本 堪 - 上 ，, 另 一 端 之 结构 亦 同 ,不 过 须 将 
了 人 天 和 蒜 邦 符 子 易 咏 一 光 螺 久 扣 (Turnbu 
Tv 潢 禾 eckles)， 伟 能 次 李 开 舟 拉手 ， 李 民 粮 

f 1 本 身 可 用 16 号 宰 铀 糙 或 硬 天 名 役 之 。 


Se 中 间 之 滑动 板 ， 亦 傈 用 与 长 
停 洁 波 未 休 总 关 相 等 之 未 块 锚 成 ， 其 作用 有 
]E. 

二 ， 一 凡 使 知 路 棒 得 固定 其 上 ， 二 由 能 使 李 氏 和 粽 之 十 间距 部 保持 定 值 ， 在 该 木 块 之 二 
旁 ) 各 刹 -- 片 薄 铜 皮 ) 使 成 『U J 字形 ， 停 能 使 挑 住 於 长 未 休 _E 沿 之 移动 ， 再 在 工 背 部 
刹 一 休 小 膀 木 片 ， 其 地 位 齿 适 能 压制 李 民 穆 将 壬 务 路 棒 接 镶 需 度 ， 如 此 可 使 讨 木 块 之 
移动 极 震 轻 获 自由 “在 使 用 时 以 手指 或 小 永志 及 和 宜 之 压力 加 从 李 氏 乏 上 ， 使 示 氏 禾 
冕 短路 棒 相 接触 ， 如 此 项 压力 以 强 答 装置 任 之 ， 则 必 和 更 需 便 利 侨 。 

由 共计 算 上 之 便利 慎之 ， 测 量 长度 之 单位 ， 以 用 米 制 较 用 也 作 哩 位 者 更 提 简 
便 ， 故 在 『T 了 形 木 休 之 面 上 ， 最 佳 持 以 每 隔 -- 酚 米 之 刻度 = 或 在 化 面 了 上 金 一 米 尺 ， 
如 此 由 认 二 点 间 之 差 ， 邹 可 直接 蔬 知 件 波 之 长 度 。 

螺 狼 扣 在 收取 时 ， 肪 这 能 使 李 氏 茶 坚 张 算 度 ， 如 温 紧 和 后， 下 面 之 木 休 将 趋 认 
己 形 ， 从 是 芒 得 之 长 度 将 略 有 差错 ， 此 点 不 可 不 加 洗 意 也 。 

及 测量 之 结果 须 完 至 准确 起 见 ， 李 氏 乏 与 能 源 间 之 耦合 以 意 实 仿 佳 ， 但 如 此 
非 有 一 极 雹 敏之 谐振 指示 器 不 囊 一 最 佳之 指示 器 ， 洪 所 耗 之 电能 事 害 上 浊 认 私 测 之 
振 绪 器 毫 钨 影 乡 ， 但 其 指示 则 已 极 明 显 ， 如 裤 测 者 篇 一 发 射 机 之 波长 ， 妈 本庄 前 期 所 
逊 之 吸收 式 波长 让 颇 能 任 此 工作 ， 其 所 需 者 不 过 多 加 一 缚 圈 使 其 能 围 搞 展 至 112 兆 过 
段 而 已 ， 访 乏力 之 婴 法 ， 忆 与 各 纱 以 3 圈 ， 其 间距 需 表 时 ， 如 此 党 Ci 旋 出 至 最 小 容 
量 处 ， 当 篇 112 兆 肖 段 也 。 

用 此 波长 训 作 庄 振 指示 器 合 ， 洪 使 用 手 萎 仅 略 加 少许 而 已 ， 第 一 步 先 调整 波 
受 计 至 获得 最 大 之 共 安 培 指 度 , 其 次 沽 渐 将 洪 与 发 射 楼 移 束 ,直至 其 指 度 乱 原来 者 25% 
有 蛙 乱 下 ，( 此 时 洪 刃 沪 电 表 器 已 耻 开 去 )。 然 从 将 李 氏 稼 未 映 之 磷 合 环 移 近 波 长 庆 而 坛 
将 短路 标 移 动 ， 如 有 琵 振 点 则 电 让 之 指 度 货 突然 降落 ， 如 果 指 度 略 有 降 释 ， 可 不 必 注 
意 ， 盖 此 乃 该 波长 言 之 退 届 整 作用 所 和 致 ， 其 正之 计 振 降落 顺 篱 明显， 短路 棒 之 移动 以 
牢 对 坊 度 ， 切 勿 行 之 太 惫 ， 如 一 经 发 现 绒 振 点 人 后， 将 其 耦合 度 减 小 ， 直至 该 降 涉 凸 指 
针 仅 略 向 下 跌 香 记 。 以 后 之 手续 与 前 述 者 相同 。 用 此 法 和 后， 可 驶 除 振 汗 器 因 李 氏 牧 之 

,耦合 所 生 之 退 调 作 用 ， 著 直接 之 耦合 法 ， 比 其 耦 合 度 极 小 ， 但 因 必 须 骸 收 三 通 晶 之 电 

能 始 能 使 一 小 电 珠 发 光 , 故 退 诗 作用 篇 不 可 免 者 , 惧 用 一 晶体 检 波 波长 放 后 ， 则 路 帕 一 
小 电力 发 射 机 至 二 一 尺 下 处 ， 亦 能 完 磺 工作 也 。 

用 此 法 测量 ， 可 测 知 一 112 兆 过 之 遇 率 ， 和 结果 不 依 生 苇 正之 加 李 相 去 100 千 明 
及 上: 而 此 项 错 差 ， 亦 仅 因 所 用 之 米 尺 之 不 淮 所 和 致 ， 故 用 李 氏 稼 饭 测 超短波 之 轴 率 ， 
实 怎 唯一 良法 ， 者 测 晶 之 结果 有 差 钢 不 淮 者 ， 忆 洪 答 不 在 此 计 面 在 使 用 者 之 不 党 地。 
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= 二 袖 用 于 导 老 条 读 沽 = 


一 尖 稍 i 忆 收 攻关 才 两 用 机 之 实验 


金 福 田 








汪 侯 家 都 是 喜欢 装 装 拆 拆 ， 有 了 什 入 新 蕉 路 ， 就 此 伏 迪 攻 日 ， 电 烙铁 不 停 的 
舞 挥 ， 非 成 刀 和 后 和 不休， 过 种 多 囊 今 人 敬佩 ， 同 时 就 是 他 本 身 技术 上 的 泛 验 在 朝 进 ， 也 
是 以 可 韩 助 他 在 学 入 方面 的 进取 ! 
和 天生 本 下 二 和 

办 室 ， 都 旦 志和 把 理想 中 或 推论 研究 
的 理论 ， 交 猪 复 验 ， 二 求 结果 ， 由 结果 
证 明 是 否 过 理论 是 成 立 ， 或 者 由 富 哈 多 
知 要 在 革 故 加 以 改良 ， 才 可 付 许 实用 ， 
狗 之 玫 论 富 验 是 相互 乱用 的 ， 各 不 能 音 “| 项 国 < 
立 ， 四 人 台 作 鸭 钻 果 ， 才 可 产生 富 用 的 千 节 | 国王 
电 。 上 
话 苹 得 疏 题 太 相 了 ， 纸 贵 洛 阳 
的 今天 ， 诸 过 正 传 要紧。 不 过 须 得 声明 
; 过 二 当 收 费 话 报 两 用 机 兹 不 是 篇 了 客 
稿 而 时 验 的 ， 蓄 且 是 于 其 痪 礁 实验 有 效 
， 中 是 已 经 好 些 时 日 的 售 货 ， 坊 了 实验 
的 相位 说 者 面 告 2 要 我 们 介绍 些 简易 的 
有 效 的 者 葵 蔬 路 ， 因 他 们 对 热 益 得 很 的 业余 家 波段 ， 收 巩 得 很 威 帆 趣 ， 跟 中 从 就; 篇 
荐 业余 家 有 有 业务 家 应 秆 的 信和 休 ， ; 自已 玩 过 的 应 当 告 诉 人 家 ， 正 所 计 互 助 是 ; 同 晨 拜 受 
本 刊 主编 先 和 村 之 命 ， 喝 需 实验 写 稿 ， 盒 促 间 扰 忆 应 命 ， 政 得 以 此 稿 塞责 ” 幸 新 和 从 正 





对 图 二 称 路 ， 可 知 本 机 确 傈 简单 ， 不 过 是 一 架 读 收 机 和 单 管 发 射 机 的 合 俐 装 
时 接收 楼 是 一 级 34 不 习 束 高 放 ;一 级 324 项 整 高 放 ， 一 级 30 回 授 式 检 波 ， 一 级 30 电 - 
阻 丰台 低 放 ,未 级 篇 IF4 续 力 低 遇 放大 。 发 射 部 份 是 一 只 19) 各 极 落 联 使 用 , 探 取 适 众 
化 的 哈 股 菜 振 漫 ， 利 用 同 轴 三 刀 双 和 郊 开关 ， 焉 须 -. 旋 间 印 可 交换 发 讯 或 收 就 1Cw 时 旋 
同 二 8 Si$, 从 改 卡 将 Ss 关闭 ， 序 可 按键 发 报 ， 收 下 时 由 蓝 简 中 发 出 静音 颇 乱 慢 耳 
发 语 肝 ， 多 加 一 级 前 年 放大 ， 久 表 昔 量 ， 其 调 波 器 印 利用 接 能 楼 之 低 放 部 份 。 未 珊 王 
4 出 以 A.E.C. 作 物 阻 耦合) 收 划 时 成 营 肖 这 释 C4 验 出， 发话 时 作 屏 憾 波 刀 此 A.F.C 
必须 30 冤 利 以 上 者 圾 佳能 特 玛 党 然 县 好 ， 小包 力 发 刘 杰 ， 由 趣 且 儿 以 所 丽 波 最 有 履 
: > 经济 害 惠 5 
12 















= 王 = 三 = 富 阶 此 读 沁 锥 旋 





迭 必 过 从 ) 计 短 遇 显卡 寥 洪 过 THEE 式 - 般 ， 不 涝 季 是 ~ 站 亏 韦 邓 站 龙 而 已 ， 
技 企 的 灶 于 昔 量 大 小 日 Ri 翁 理 之 ， 企 发 富有 时 ， 需 旋 亚 洁 上 中 电大，Cs 甚 各 重 要 ， 卫 在 认 





得 佬 方面 ， 且 在 旋 旱 收发 交换 关 并 时 8S SiS>) ，AEC 会 乒 自 唱 」， 冰 且 在 匠 简 误 格 
拉 一 坦 的 声 理 ， 使 耳 洒 震 台 ，( 大 饶 AFC 钱 片 夹 得 不 紧 之 故 ) 。 

本 机 全 在 五 莫 里 之 距 龄 ， 作 通 话 试 验 ， 各 用 忆 虎 天 舟 一 根 ， 收 发 均 顺利 ， 等 
蕉 光 讲 ， 当 时 基 划 电池 便宜 , 喜 避 认 康 ) 艾 蕉 持 改 不 费 浩 大 3? 著 在 目 今 情况 玩 之 : 那 是 
非 我 债 窗 措 大 所 可 鱼 担 了 。 

试验 时 用 的 东西 都 是 东 护 西 小 ， 试用 波长 篇 80 米 ， 发 射 部 份 的 L! 是 用 气 泪 体 
上 的 空 悦 紫 铀 管弦 三 时 ， 直径 共 十 二 圈 ， 各 力 距 哈 和 称 的 粗 粗 相等 ， 以 高 脚 稻 乡 子 支 
架 之 。 又 工 全 上 烧 法 欧 6 图 。 

”接收 槛 的 独 医 工 与 工 sa 相同， 在 一 又 四 克之 一 对 直径 让 管 上 ,及 美制 24 号 洪 包 
称 米 31 圈 ， 在 :之 下 站 用 30 号 洪 包 符 粳 16 圈 作 L4 ， 另 以 一 时 直径 管用 30 钼 潜 包 蔡 稿 
20 圈 篇 * 置 大 I: 之 腾 管 内 。 曙 上 上 各 乏 转 医保 管 蒋 ， 方 记 相 局 。 双 工 : 右 料 至 15 图 肝 抽 
一 显 接 Cie 定 片 作 波段 展 头 装置 。 

至 基底 板 面板 及 排 烈 式样， 请 参照 照片 ， 不 必 拘泥 ， 因 我 们 用 的 也 是 滩 拱 来 
的 ! 不 过 有 个 原则 ， 就 是 在 不 损 美 岗 及 耿 普 的 条件 下 ， 以 管 便利 接 入 ( 便 利 接 穆 短 直 ) 
坊 佳 ， 各 调整 管理 之 几 件 ( 指 可 殉 容 电器 ,电位 器 等 物 ) , 傈 接收 部 份 与 发 射 部 份 牙 开 。 
又 本 机 所 用 发 射 部 份 之 粮 圈 在 过 衷 未 免 大 才 小 用 ， 蔬 者 仅 可 参照 其 他 方法 ， 肪 省 地 位 
而 节 费 用 。 


C Ci .00035puy 可 丢 Ce .00015uf 云母 固定 
CxCs .0002547 云 母 固定 Cr .00635u7 可 秋 
Cs .006 纸 质 固 定 Cs Ci.0001u1 狂 违 可 释 
G4 -5 纸 质 固定 Ca 00005uf 小 型 可 燃 
CC 5C15 "201 可 和 偶 医 定 Ci .05u1 纸 质 可 焰 男 定 
( 接 至 第 3 页 ) 


三 圭一 年 一 月 份 
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”==<= 仁 用 吾 读 刀 锥 旋 三 = 
三 极 真 空 管 之 构造 与 放大 因数 之 天 父 
沈 二 一杯 南 


三 极 轴 窄 管 之 放大 因数 ， 吕 可 由 多 种 才 同 方法 以 狼 得 之 ， 如 由 特性 曲 乏 上 量 :: 
得 ， 式 用 巴 福 注 测 得 等 是 ， 但 归纳 之 移 须 用 仅 器 测量 之 ， 惟 本 文 所 述 者 ， 乃 直接 由 其， 
空 管 之 模 造 及 各 极 大 小 上 恒 算 而 得 ， 其 因果 故 试 验 下 亦 相 当 可 靠 。 嘲 空 管 各 极 间 之 距 
。 鹿 及 各 杨 大小， 否 人 才 吝 直 接 是 得 之 ， 即 可 代入 公式 而 偶 出 其 放大 因数 ， 但 欲 量 得 各 ， 
。 极 大 小 ， 非 将 具 空 管 之 外 计 芥 碎 丰 可， 而 外 谊 一 在 虽 空 管 仓 成 三 移 ”是 锻 此 法 之 美 中 
东 足 ， 惟 如 有 著 干 不 知 放大 因 昔 之 同 式 趴 空 管 ， 则 坏 妨 取 其 中 已 损 款 者 作坊 试验 而 精 
此 得 知 其 放大 因数 。 

王 列 二 径 验 之 公式 ( 卫 mpirical Formula)， 适 用 於 计算 平面 屏 极 及 围 形 屏 极 ; 
之 三 标 管 。 

平面 屏 极 三 极 管 (如 01A) 之 放大 因数 计算 公式 如 下 : 


27 
人 
4 


二 > 中 b= 屏 机 关 距 襄 。 
f = 相称 之 个 径 。 
n= 每 酚 米 相称 数目 。 


圆 形 屏 极 三 极 管 (如 37 ,7( 等 ) 之 放大 因数 计算 公式 如 下 : 


MA we 


loge 





3 
2 开 和 
式 。 中 ”fg 一 棚 标 竺 径 。 
yp 三 屏 极 千 径 。 
ft 一 棚 乏 御 征 。 
0n 一 每 酚 米 机 乡 数 目 。 
以 于 二 公式 长 度 之 单位 苦 乱 酚 米 
笔者 人 当 此 二 公式 加 有 以 宣 地 试验 。 试 验 用 之 芙 窒 管 前 一 公式 坊 01AD' 后 一 公 
式 需 37， 试验 时 所 用 测量 尺寸 之 工具 往 螺 旋 测 微 器 (ilictometer ) 及 微 测 路 器 (Yernier 
9 。 其 结果 及 计算 如 后。 


七 期 











-= 研 = 富 用 全 革 电 锥 庄 二 一 


0LA 芮 空 管 许 尺寸 径 量 得 如 下 : 





b 一 0.12 cm. 
了 一 0.006 em. 
QU 10 
二 区 2 3.14) (.12) 610) 
Log。 一 :元 摧 2 203.14)C 1 
7.53 2 
FE 


01A 凌 空 管 之 准确 放大 因数 篇 8， 故 其 馈 忠 百分数 坑 


(8 一 7.7)x .00 
8 


Error 一 二 3.5% 


结果 爷 佳 。 


31 乱 空 管 之 旅 尺 寸 经 量 得 如 下 : 
fg 一 0.127 cm。 


AR 


fp 一 0.3 cm. 
mn/ ml15 
了 到.005 cm。 


2X 了 7g2 ( 2 
机 











由 吧 了 g 了 p 
二 oge 
27 押 
1 
2 
2 (3.14) (.125) ( 所 





工 二 一 天 





I 


0 
Toge 一 508.14) (0.005) (15) 


1.47 (8 一 3.33) 
Toge 2.12 


6.85 
ES 
.75 


37 芙 空 管 之 淮 确 放大 因数 篇 9.2 ; 故 洪 钳 误 篇 





2 4 2 .65% 
和 结果 胡 佳 " 2 
三 十 一 年 一 月 份 和 
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发 报 术 读 要 
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在 谈 到 学 避 良 好 之 发 报销 以 前 ， 天 人 须 切记 畦 间 丑 专心 实 震 成 功 之 一 大 要 素 
良好 之 发 报 身 乃 是 -- -种 奢 入 ， 故 需 有 相当 之 技巧 ， 而 娄 滞 之 技巧 尤 须 由 正常 之 糠 名 
潮 渐 获得 之 ， 正 如 一 完美 之 钢 素 家 或 狼 业 之 打字 员 二 样 ， 须 由 每 小 时 之 努力 得 来 ， 知 
人 担 不 个 个 都 有 天 有 赋 之 才能 ， 但 由 攻 自 我 之 副业 ， 则 能 产生 一 种 才能 ,扶正 之 『 生 而 
知 发 报 术 站 之 天 才 家 礁 非 没有 ， 但 此 仅 极 少数 之 者 徽 而 已 ， 故 大 部 分 良好 之 报 务 员 寺 
由 辛勤 之 粹 名 而 成 ， 厂 辣 名 过 从 至 善 症 乃 学 如 良好 发 报 术 时 最 佳之 南 针 "发 报 之 成 功 
， 普 非 一 肯 一 尹 之 事 ， 而 数 星 期 或 数 月 之 如 烙 ， 妈 或 能 得 一 完美 之 下 手 了 也 。 妃 着 下 学 
， 效 之 决心 与 了 开业 台 之 决 必 是 必需 的 。 

本 文 之 作 乃 供 启 从 一 般 已 诸 悉 电码 之 读者 者 。 换 言 之 ， 凡 已 能 抄 收 电 码 巡 每 
分 饼 五 个 字 者 ( 邹 每 分 鲜 二 十 五 个 字 每 ) > 妈 可 开始 精 避 发 报 ， 如 未 能 迷 认 此 最 低 之 接 
收 速 度 以 前 ， 欲 安 思 业 名 发 扫 ， 客 属 失 着 之 江 荔 。 鞭 和 欲 学 避 正 确 之 发 报 必须 先 明 耻 如 
何 始 坑 良好 之 码 襄 ， ee ; 必 不 能 使 自 己 之 姿 报 正确 也 。 自 
动 发 报 册 所 发 之 电码 ， 乃 最 标准 之 码 可 ， 篱 业 轨 了 间 时 三 声 之 最 佳 三 法 ， 如 此 在 镶 
名 于 报 诺 可 自动 币 正之 ， 人 类 论 非 机 经 ， 但 澡 人 之 目的 则 党 驴 楼 器 之 精密 淮 障 和 需 烙 
的 。 

精 避 发 乡 时 如 能 得 一 良好 之 痢 师 在 党 指示 ， 自 属 最 佳 ， 但 如 未 能 荡 此 者 ， 则 
亦 可 依照 某 数 项 基本 休 件 自行 杯 习 之 ;本文 之 目 鱼 即 存 提 和 会 此 项 要 点 ”以 助 一 般 有 志 
蕉 学 避 记 码 者 得 循 正常 之 方法 而 完成 其 个 人 之 自修 也 。 

惟 此 处 所 壕 者 仅 限 人 于 键 之 训 粮 而 已 ， 著 抽 正 之 花红 革 身 乃 基 从 手链 ，T 快 


键 J 了 及 其他 牢 自 动 式 电 键 ， 须 在 手 键 能 应 用 热 烙 后 姑 能 用 之 。 且 先 避 手 键 ， 再 避 快 键 


等 ， 则 迅速 易学 ， 可 收 事 中 功 僧 之 效 。 
电 键 之 再 畔 印 


正 俊 之 电 键 届 革 祝 备 人 之 特殊 乔 吕 而 吴 ， 要 者 在 施用 启 能 寻 适 应 手 符 旨 ;而 
每 实 谍 用 前 尤 续 注意 其 是 否 已 调节 正确 也 。 在 初学 者 用 之 ， 则 下 列 法 划 颇 属 通 宜 关 下 
调节 其 传 部 之 螺 人 苛 ， 使 雪 手 刍 之 垂直 移动 距 赂 狗 乱 十 六 分 之 一 了 持 ， 此 歹 岂 执 刍 之 顶 面 
上 上 测 得 ， 著 按 动 电 键 时 ， 如 锂 面向 下 移动 十 六 修之 一 时 ， 则 电 键 也 搂 釉 点 问 之 距 见 狗 
需 一 般 的 平 钧 值 ， 在 调节 螺 杀 前 先 拒 将 其 上 之 螺 答 由 施 芭 > 否则 螺 革 上 之 旋 纹 将 源 
交 光合 ， 的 这 记 德 。 oa : 按 阅 点 尼 人 














= 三 = 帘 用 丕 村 囊 给 苇 三 三 = 


动 起 活 而 无 束缚 ， 和 时 键 得 向 左右 亦 碎 能 略 有 移动 需 佳 ， 洪 次 再 检查 技 角 曲 是 否 已 恰 正 
相合 ， 否 旭 须 再 略 加 番 节 。 

中 然 十 六 牙 之 一 时 之 垂直 移动 ， 颇 合 於 初学 者 之 标准 ， 但 入 后 则 可 洱 随 各 
人 之 手法 而 有 构 翅 ， 远 有 强人 之 张力 亦 急 定 法 ， 须 由 各 人 自己 决定 ， 有 人 喜 用 重 者 
而 亦 有 人 喜 用 到 者 ， 不 退 基 本 休 件 在 求 发 射 良好 之 电码 ， 因 此 汝 觉 何 种 计 节 能 过 到 此 
项 目的 者 ， 汶 序 可 如 何 需 之 ， 惟 须 注音 者， 过 重 之 键 ， 每 位 悄 报 不 稳 ， 而 臻 点 奥 则 间 
-有 分 裂 现 象 ， 并 之 有 不 自然 之 威 ， 且 易 致 摄 劳 ， 不 宜 认 长 叶 间 之 发 凶 ， 反 之 退 轻 之 键 
不 易 使 巾 划分 清 ， 故 事实 上 ， 电 键 乃 涩 用 以 控制 点 划 之 工具 而 已 ， 因 此 汝 必须 有 完全 
控制 电 键 动作 之 能 力 。 一 般 而 论 ， 弹 力 略 强 者 ， 较 易 大 控制 ， 尤 以 对 于 点 之 发 射 需 


O 


如 何 执 键 
执 键 之 正 礁 雪 势 __ 即 如 何 用 手指 执 键 之 法 一 颇 局 人 周 导 殊 ， 但 最 普通 而 
标准 之 执法 则 如 下 述 : 将 大 姆 指 抵 认 键 钥 之 左 例 ; 食指 按 扒 键 钮 之 顶 面 之 前 方 ， 略 造 
鞭 其 前 部 兆 移 ， 再 将 中 指 抵 基 键 钮 之 右 侧 ， 近 蕉 中 央 或 略 前 之 砌 。 此 外 从 有 一 法 亦 
颇 普 逼 ， 其 法 大 姆 指 之 地 位 时 前 述 相同 ， 惟 食指 与 中 指 则 二 者 均 直 接 按 苹 键 钥 之 顶 面 
。 以 上 二 法 ， 大 姆 指 均 须 略 加 历 力 其 键 侧 ， 件 能 轩 执 键 妇 ， 且 亦 可 略 助 芯 丢 按 后 之 税 
上 恢复 移动 ， 孝 键 切忌 太 紧 ， 和 否则 死板 而 不 霸 活 ， 灯 以 进步 ， 食 指 与 中 指 肪 略 有 竹 曲 
， 不 可 挺 直 ， 钴 名 指导 小 指 则 自然 地 向 掌心 捧 曲 ， 悉 之 手 与 帝 腑 保持 自然 而 包 坚 强 。 
扰 一 般 有 汉 怠 之 报 务 员 之 意见 ， 以 怖 执 键 之 态 法 ， 蜡 长 发 报 之 良 当 兹 钴 多 大 
影响 ， 在 十 个 报 务 员 中 仅 有 一 人 能 保持 其 大 姆 指 不 账 开 键 乌 ， 有 人 调 若 勉强 保持 姆 指 
不 风 键 刍 ， 反 使 手指 紧张 而 失 芯 自然， 其 言 确 当 之 至 ， 不 过 姆 指 跌 不 必 凌 正 授 能 键 妈 
; 但 亦 不 可 元 其 左 侧 之 地 位 。 至 此 各 人 又 须 重申 前 言 一 盖 才 人 所 求 者 篇 良好 之 发 驾 
; 故 每 一 报 务 员 如 帆 如 何 执 键 可 加 认 此 项 目的 者 ， saltaaeaeise aas 则 
久 纺 守 上 壕 之 标准 执法 篇 答 。 
良好 之 发 报 次 姿 去 
朱 键 之 法 只 人 人 不同 ， 但 响 轨 之 雪 势 旭 有 -定时 划 。 。 发 报时 有 锅 正 坐 认 椅 中 ， 
面 对 工 作 台 ， 手 名 奥 电 键 在 一 条 让 稳 上 ， 手臂 轻 校 认 旧 上 ， 以 前 辟 之 中 部 肌肉 支持 公 


部 手 展 之 重量 ， 手 院 则 部 并 桌 沿 。 
才 人 已 将 电 键 调节 父 当 ， 己基 革 正 随 之 辆 吕 半 全 ) 即 可 和 从事 大 炼 加 发 报 允 。 


手腕 之 正常 动作 ， 
烘 冤 手腕 之 正常 动作 是 运用 电 键 之 第 一 步 卫 ,手腕 肪 震 活 而 不 紧张 ， 将 手腕 
上 时时 作 上 下 及 甸 向 之 旋转 到 动 ， 能 使 其 动作 正确 ， 此 项 手腕 业 香 法 ， 不 论 发 报 程 庆 如 


何 ， 均 有 极 大 帮助 ， 可 生 手 腕 柔软 圳 便 也 。 
发 银 之 工作 ， 乃 完 全 由 手腕 所 完成 ， 当 闭合 电 键 时 : 手 向 前 及 向 下 移动 
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中 亲 扑 然 线 生机 斌 出 品 价 日 胡 这 


目录 号 数 名 租 售 价 
< -优等 砂 钢 片 每 磅 
3 砂 钢 片 





砂 负片 
铁 夹 专 供 2 号 砂 钢 片 用 连 吹 秋 












23 、 鳗 夹 人 ?7 3.80 
23-A ” 钱 置 (3 号 每 只 “3.00 
锅 和 沉重 (3 就 用) 9) 4.50 












紧 贴 式 隔 户 时 (小 ) 
肾 贴 式 隔 风 置 (大 ) 

















50 | “40 牙 六 角 螺 糙 帽 x 4 1 只 三 :50 
52 40 政 螺 炎 后 芒 哺 10 只 .55 
53 1 40 政 螺 生 何 时 ” ) 1 .60 
54 | 40 牙 螺 入 人 后 散 ” ?1 .65 
56 | “40 政 螺 竺 休 34?” 9 .70 
58 40 政 螺 糙 条 1” 本 .75 
60 六 角 螺 针 巾 6x 32 10 只 .50 
于 
62 32 政 饥 螺 秋 何 工 ?” 3 四 度 三 60 
63 32 政 铀 螺 入 全 36?” 1 “70 
64 32 政 铀 螺 芋 人 钉 险 ?” 5 
55 32 下 铀 螺 糙 何 路 ” )) .75 
66 32 政 铀 螺 糙 何 汉 ” 9 .80 
68 32 政 铜 螺 炉 钉 127” 和 ,80 
109 中 型 可 释 储 电器 .00014 MED 每 只 16 .50 
113 中 型 可 释 储 电器 .0002”MED 7 16.50 
115 | 中 型 可 释 储 电器 .00025 MED SEO0 
了 牛 型 可 丢 储 电器 .0003 MED TS00 
121 中 型 可 释 储 钳 器 .000386 MED SS 650 
141 克 法 米 丙 用 曙 烙 钱 每 把 65.00 
- 142 古铜色 两 用 包 烙 吉 5) 58.00 
151 普及 化 电 烙 雹 (110V.) ))， 54.00 
153 普及 化 电 焰 钱 (220V.) )) 54.00 
161 超 等 电 烙 名 (110V.) )) 58.00 
162 超 等 电 烙 缴 (220V ) | 58.00 
195 杯 形 橡皮 垫 脚 (天 号 ) 每 当 “.24 
196 杯 形 焰 皮 垄 脚 ( 中 号 ) 1 527799 .20 
197 0 ?1 -1 
9S <: 特等 透 汪 和 全 .30 


198-A 小 号 橡皮 垫圈 








2 中 次 热 线 志 机 康 出 品 人 价目 表 
目 娩 总 数 . 洛 夭 售 
01 低 迪 李 属 压 器 3:1 -| 每 只: 18.00 
201-A 低 明 率 敬 历 器 “5:1 2EOO 
202 永久 破 性 式 七 时 径 扬 声 回 每 只 35.00 
2002 电动 扬 胡 器 (六 寸 牛 径 2500 葡 姆 ) 三 睛 5 三 53.00 
204 底板 下 四 脚 风 上座 每 上 只， 60 - 
205 人 7， .60 
206 - 慨 下 2 
207- 虑 极 下 七 肝 烛 记 ( 励 邑 癌 从) 2 .80 
-208 固定 储 包 器 .00025_ MD .( 连 架 ) 每 只 _ 1.20 
210 | 优等 可 黎 储 外 器 .00014 _ MED。 每 只 .12:50 
2 作 优等 可 释 储 电器 .00025 MED, 

217 优等 可 释 备 包 器 .00035 “了 D， )) 

221 优等 可 和 储 电器 .00047 MEFD: )) 

”2221 链 圳 可 释 储 电器 .00. 36 MED， 每 只 

-3991- 三 连 可 释 储 电器 00036-MED， 2 攻 
227 小 型 可 释 储 电器 .00035 MED. 每 只 
229 小 型 可 释 储 电器 .0005 MED. ))， 
214 膝 未 四 脚 幢 应 每 只 2.00 
2 55 胁 木 五 脚 座 )) 2.00 
216 胶木 六 脚 烽 座 )) 2.00 
230 腰 未 可 区 电 蛆 器 每 只 2.80 

6. 12 15、 20 30. 欧姆 )， 

238 从 脚 式 芙 空 管 座 汉 二 )) .80 
4 工 电源 释 压 器 三 粒 强 力 机 用 每 只 
242 长 通 率 扼 制 称 圈 30 齐 利 18 千 从 安培 7) 20.00 
244 医 过 这 扼 制 称 圈 30 享 利 25 千 分 安培 )， 19.00 
244 人 医 负 这 扼 制 穆 圈 30 亭 利 25 千 分 安培 )) 18.00 
244-B 树 济 低 过 率 扼 制 称 圈 )， 11.00， 
245 电源 杰 压 器 五 燃 强 力 机 用 )9 
246 给 出 狼 压 蜂 33 及 2A5 竺 至 揭 声 器 用 )7 25.00 
247 优等 低 迪 这 伙 压 器 推 挽 式 输入 用 :53.00 
248 任 等 低 尝 棕 释 压 器 推 换 式 输出 用 )》 53.00 
249 和 玫 过 束 橡 上 各 2 及 2 检 光 检 昌 用 )) 53.00 
251 给 源 释 压 器 二 灯 机 用 〈110， 23 
251-A 电源 伙 压 器 二 奇 机 用 “〈220， 一 )， 

252 证 交 流 短 灯 要 慌 奉 2， 5VI.75A.220V: 005) 
252: 信 交流 粒 秋 区 压 器 2.5V1:75A.110V: ,) -16:00 
253= 华 交 流 二 可 纪 压 器 6.38V1.A .220Y 9 IT6.00 

























中 北 盘 线 电 机 碌 出 品 人 价目 表 〈5) 








目录 线 数 | 名 入 信友 之 汉人 异 
453 金 骆 度 盘 黄 底 白字 每 只 .90 
454 金 局 度 盘 黑 底 和 白字 ) .90 
456 | ”金属 度 盘 黑 底 白字 ) 9 .90 
460 | 三 时 优等 绿 面 刻 度 盘 空白 每 只 10.00  - 
461 三 时 候 等 名 面 刻度 盘 Oscillator 1) 10.00 
462 三 时 优等 银 面 刻 度 秀 Amplifier 0O00 
468 三 时 夺 等 银 面 刻度 般 Buffer 5 和 0500 
464 三 时 优 壬 银 面 刻度 般 Antenna )) 10.00 
465 三 时 优等 银 面 刻 度 盘 Plate 让 6000 
466 | 三 时 优等 银 面 刻度 般 Gridq hs00 
470 四 时 假 等 银 面 刻度 盘 空白 90 
471 四 时 优等 银 面 刻度 般 ”ntenna 人 
472 四 时 优等 银 面 刻度 盘 Oscillator 0 
473 四 上 时 优等 银 面 刻度 般 Amplifier 0 
474 四 上 时 优等 银 面 刻度 般 Buffer 0 
435 四 时 优等 银 面 刻 度 般 Plate ,， 192.00 
476 四 时 优等 银 面 刻度 盘 Grid 512500 
5S1 五 崔 交 流 长 短波 超 等 外 孝 式 收 香 机 每 只 
5L2 五 炊 交 访 长 波 超 等 外 差 式 收 香 机 )) 

505 五 时 径 永 久 磁 性 式 塌 瑶 器 每 只 32.00 
5005 五 时 径 电 吉 扬 声 维 7 3.00 
554 优等 快 键 ,，100,00 
555 席 木 优等 电 印 )， 11.00 
556  、 优等 重 底 电 键 束 电 旦 5 22.00 
557 重 底 优等 发 报 电 键 )) 56.00 
601 本 )) 
603 美术 潜 底 板 摘 架 每 付 2.00 
615 一 叶 守 征 纸 柏 管 高 二 对 三 分 每 套 1.00 
波长 计 每 奉 150.00 















中 型 区 等 可 释 角 电 器 ,00014 Mfd. 每 只 

中 型 优等 可 释 储 电器 .00025 )， )， 
1029 后 型 优等 可 释 储 电器 .0003 3 ?9 
1037 中 到 优 息 可 筷 华 电器 .00035 )， 30.00 
1043 中 型 优 2 





优等 可 殉 储 电 上 证 .0005 “，， 
中 型 优等 时 志 可 王 从 记 器 :00014 Mfd. 


中 型 优等 可 和 储 雷 器 .00015 Mfd. 
中 型 优等 可 欧 能 电 辟 .00385 )) 


小 型 可 从 储 电 器 .000014 MEFD: 
小 型 可 多 储 电 红 .000025 9 




























(3) 


本 


中 效 扰 线 电 机 厂 出 品 价 目 表 
目 还 号 数 名 邱 售 。 价 
253-A 定 交 该 肉 谷 压 器 6.3VL AL.:110V: ”| 每 只 16.00 
254 电源 玖 压 器 四 麻 强 力 机 用 300 
261 三 时 胶木 刻度 盘 每 只 2.50 
262-BI 方形 金 面 刻度 般 过 灾 引 旋 鱼 ) 每 只 1.50 
2622B3 方形 银 面 刻度 艇 -( 连 灾 咕 旋钮 ) 7?) 1.50 
263 胶木 尖 枯 旋 钮 - 有 
264 长 形 尖 焉 旋 刍 .80 
265 胶木 甲乙 两 包 号 片 ) .05 
266 电 池 正 久 农 号 片 3 .05 
2570 有 释 木 晶 刀 健 拖 开 关 人 
271 中 号 有 让 木 高 靶 帮 称 子 1 高 人 
273 大 号 有 晃 木 高 脚 纠 绿 子 2 芭 高 ， 9 人 
273 小 号 高 脚 稻 缘 子 )? 1.00 
27 生 五 分 乃 木 穿 各 高 脚 稻 稍 子 7 1 工 .20 
275 一 时 由 木 穿 笋 高 脚 稻 纤 子 1 
286-A 鱼 汕 3 .80 
285 直 了 立 式 五 六 堪 用 电源 释 压 器 7 
286 铬 锡 人 条 二 
287 直立 式 七 尺 堪 用 电源 爸 压 器 3 
292 服 木 双 刀 俊 拖 开关 27 10.40 
293 胶木 三 刀锋 邱 开 上 产 SEE 0 人 
29 于 鹏 木 四 刀 公 拖 开 关 3 15.00 
300 阳 林 及 & 起 代谢 双 度 经 三 时 径 : ,10.00 
302 腰 木 章 刀 包括 98.20 
303 Asmae )， 48.00 
3008 乓 堪 形 直 笋 刻度 般 )) 20.00 
305 优等 低 遇 这 委 压 器 5-1 )? 52.00 
31 革 了 BY 式 四 于 肋 木 灯 座 二 2500 
315 也 BY 和 式 五 脚 腰 未 炊 应 SS 
316 了 BY 式 六 脚 腰 木 幅 座 人 0 
317 卫 BY 式 七 脚 腰 床 得 座 950 和 
320 包 贬 圳 手 键 ES00 
323 小 烙 伍 9G 
324 四 兰 志 凶 播 子 人 1 ) 
325 五 脚 电池 揪 子 250 
* 336 六 脚 电池 播 子 2 50 
330 扬声器 驮 人 简 接 稼 端 每 只 
330- 了 D- 标准 三 管 长 短波 收 埋 机 附 4 细 号 入 圈 一 套 三 3)， 150.00 
331 短 钙 片 每 打 -二 荆 
332 长 倡 片 .20 
333- 


铜 质 外 请 一 





9 中 到 热线 生机 厂 出 品 价目 表 
































目录 线 数 名 

2017 小 型 可 释 储 电器 .00007 0 
2031 小 型 可 区 储 电 名 .0001 

2040 Ce 每 只 75.00 
2060 低 过 这 扼 制 称 圈 30 齐 利 60 千 从 安培 9 85.00 
2100 低 迪 李 扼 制 稼 较 30 亨 利 100 千 分 安培 )) 110.00 
2150 低 遇 达 扼 制 稼 围 30 享 利 150 千 分 安培 )) 200.00 

人 

2010 | “ 雪 刁 纪 篆 固定 储 电 器 .001 Mifd. 每 只 1.00 
2015 | “云母 绝缘 固定 备 电 器 .0015 ，， JEEE08 
2020 云母 筷 系 固定 储 电 器 .002  )， TSE0O0 
3010 走 母 和 系 固定 储 电 器 .0001 3 09 
3025 云母 绝缘 固定 储 电 器 .00025 全 人 
3050 云母 缉 缘 固定 和 储 电 器 ,0005 1.00 





4010-A 
4020 人 
4030-A 
4050-A 
4100-A 
4250'A 
4500 .人 


要 抱 


纸 质 绝缘 固定 储 电 器 ， 
纸 扑 各 系 固定 储 电 侨 .0 ?1 ?9 


芭 到 





次 质 电 阻 





6003.B 008 和 
6004-B 证 00 
6005-B ,60 
6006 B 0O 
6010 B 着 CE 
6020-B “| 纸 质 罗 缘 固定 备 电 器 .02 ，， 小 生 90 
6030-B 纸 质 筷 绿 固定 储 电 右 .03 )) )1 ?7 .90 
6040-B “| 纸 贤 绝缘 固定 储 电 器 .04 )) 39 .90 
6050-B “| 纸 质 绝缘 固定 人 备 电 器 .05 筷 ,90 
6060-B 纸 质 络 比 固定 储 电 器 ,06 RS 人 
6100- 了 纸 庄 纪 缘 固定 储 志 器 .1 二 10 
6250-B 纸 彰 绝缘 固定 储 电 器 .25 80 
及 耳 习 训 暑 电阻 工 00 
Ta As ea om 


小 党 二 
和 -站 
劳 .一 合 此 二 二 二 = 唤 
十 话 九 五 一 一 0 全 
未 三 俩 三 目 多 三 民国 三 十 三 一 人 芋 全 一 一 月 = 一. 三 日 (全 区: 
市 价 派 东 以 新 号 全 目 表 鸭 





养 成 ， 实 坊 良好 按键 之 最 大 关 链 也 。 





= = 二 客 用 于 习 电 锥 读 汪 一 


腕 则 向 二 移动 ; 在 并 划 电 键 时 : 手 向 后 及 向 上 ,而 腕 旭 向 下 。 事 富 上 ， 手 之 动作 乃 一 
2 








腕 所 主动 , 手腕 须 保持 次 活 ， 而 手指 之 形状 即 狗 如 ~ 击 钉 之 锤 头 ， 锤 头 加 力 基 打上 ， 
而 手 撕 刚 加 力 关键 弘 站 正之 副 力 妈 痢 基 手腕 。 仿 训 注 曹 当 之 守 刍 法， 如 发 咒 党 这 
工 键 钮 时 ， 手 腕 随 之 向 工 移 吉 ， 则 涩 之 手腕 副 作 广 才 合 乎 正则 ， 童 此 时 放 之 手腕 当 向 号 
上 移 也 。 其 次 如 汶 费 手 展 桓 易 疲劳 ， 妈 方 绢 重 行 检查 手腕 之 副 作 ， 于 有 之 正 作 四 


全 


,加 : 距 人 和 
『 正 礁 之 间距 乃 良 好 发 报 之 最 要 休 件 ， 但 亦 乱 最 易 忽略 之 点 ， 让 让 
不 能 成 篇 电码 ， 故 间距 亦 篇 每 一 字母 ， 每 一 池 ， 或 一 字句 之 一 部 ; 其 重要 性 正 与 能 发; 


辟 之 点 划 相 锋 ， 依 据 规 定之 时 码 组 线 法 ,一 划 之 长 度 相 等 讼 三 点 ， 而 任何 学 母 中 之 点 奥 


二 - 纶 


”地 间 之 着 距 应 等 於 一 点 ;任何 二 个 学 或 字 峡 间 之 间距 则 等 其 一 各 ， 再 在 任何 二 个 字 或 ， 


二 兴 字 间 之 问 忠 则 笃 讼 七 点 ， 因 委 人 在 发 未 上 时， 和 欲求 所 发 之 电码 永 这 能 合 于 上 述 之 相 
衣 长 度 ， 故 必须 全 力 克制 人 钴 之 缺 时 而 业 成 一 种 类 做 机 械 之 精确 能 力 。 盖 一 个 发 报 能 


生 馆 所 以 乱 能 手 者 ) 仅 因 潜能 儿 得 保持 此 正确 间距 之 优美 能 力 故 也 。 秀 人 牢 计 此 项 同 
” 划 提 间距 之 相 浊 长度 认 必 ， 邹 可 渐渐 养 成 如 自动 机 所 发 电码 般 之 惟 律 理 调 ， 此 在 接收 


者 且 中 并 之 独 似 吾 累 一 般 ， 非 常 局 耳 。 不 过 和 谷 过 到 过 一 地 步 ， 非 有 相当 之 研究 由 徽 壬 
之 应 用 不 可 ， 寿 人 一 径 多 得 正确 之 毁 距 后 ， 邹 不 致 再 陷 基 不 正确 状态 了 。( 未 完 待 稿 ) 


SUMVVSR WANQRMVVRR RawywyeeeeaaaRRaaks waavwvwws vvywwwn 





ov 


向 宣 用 和 扰 综 电 图 表 潘 人 请 编著 


本 叫 取 材 主要 根据 毕 界 权威 扰 乏 时下 读 ， 黄 国 Wireless 也 ngineer 入 出 版 ， 

了 .IT Beatty 兵 所 堵 卫 ADIO DATA CHARTS 一 书 ， 站 添 洪 他 实用 材料 泛 演 思 世 

) 爹 书 诗 四 十 幅 实用 图 表 ， 举 凡 关 共 外 差 收 得 机 长 短 汉 入围 设 计 ， 胡 压 器 扩 制 四 及 益 

电 叭 等 实际 计算 ， 儿 趟 肪 列 具 全 ， 群 加 鹃 明 。 公 书 用 十 二 大 并 本 (7&x 11)， 近 一 百 页 

”图 版 达 二 千 五 百 方 时 之 王 ， 售 价 自 南 普通 略 高 ， 千 本 四 元 二 角 ， 公 国 各 书店 及 包 料 

行 均 有 睁 售 ， 或 向 本 入 邮购 亦 可 。 
新 辈 乱 乏 和 电 入 出 版 上 上 海 季 箱 4031 


下 的 生 本 全 下 和 家 全 村 汪汪 让 生生 作 和 2 生 SSE 全 和 关 区 克 FS 汪 一 一 人 人 YAO 一 


箭 杆 待 个 


本 车 六 佑 六 期 以 前 各 期 稿费 早已 结 出 ， 希 投稿 族 卷 自 今日 起 至 本 月 底止 向 营业 部 
相机 辐 有 盼 ， ; 运 期 概 作 却 酬 葵 ) 以 台 手 熏 上 种 种 不 便 ， 事 非得 蕊 ， 旗 希 监 藤 。 


ER 交 站。 七 
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在 目 草 能 ~ 般 改 看 机 ， 轧 超 外 差 式 最 能 使 人 波 意 ， 急 具 看 狠 敏 度 玩 择 性 各 方 
面 ;, 都 是 如 此 。 但 是 在 一 具 超 外 差 收 才 机 中 没有 一 二 狼 高 放 时 ， 很 容易 受 腹 斧 象 遇 达 
外 曼 援 , 尤其 在 短波 段 中 。 下 下 所 谣 的 一 架 前 都 滤 择 器 便 可 驶 作 此 程 缺点 ， 收 香 机 加 
此 渤 摆 器 后 工 作 情形 将 大 有 至 进 ， 在 较 总 运 李 时 汐 放假 像 过 李 及 末 兽 之 洪 除 极 需 有 效 
, 励 以 在 钴 高 放 收 得 机 中 更 能 表现 其 高 超 之 成 炳 。 

” “此 器 所 用 之 哇 空 管 V 篇 1851 或 1852 五 模 管 ， 此 种 管子 之 杂 声 水 淮 甚 低 ， 而 

世 互 遵 楷 旭 柄 高 ， ; 故此 器 需 自 屏 庆 季 称 围 之 了 热 端 J 下 抽 上 接 至 忆 极 以 防 振 广 。 

此 机 所 用 之 鞭 空 管 ， 甚 
格 人 阻力 甚 低 , 尤其 在 10 时 米 ， 
因此 棚 极 乃 接 至 输 太 粽 圈 之 抽 枯 
) 而 近 讼 称 圈 之 中 心 ， 由 认 抽 咕 
关 傈 ， 使 稼 围 之 Q 常数 增高 ， 故 
机 极 荷载 减少 至 四 分 之 一 ， 而 输 
入 高 礁 则 巧 不 减 代 ， 如 是 园 择 性 
及 杂 声 之 渡 除 有 很 大 的 改进 ， 又 了 1 
因 屏 柚 稼 圈 之 抽 显 可 以 减少 最 小 
分 路 电容 量 ， 故 能 以 - 调节 容 电 | av 





器 作 广 关 之 调 饰 ,以 一 旨 者 轩 ， 
这 本 和 栋 用 的 管 全。 夫 昌 共 玉 。 0 他 胡 oppja R, 一 20001w 
1 0 个 短 了 Cs 一 0.1uyjd 400V ER 一 50,0008 去 允 
通 率 篇 : 1.7-3.5MC，3-6MC， B.C .0Lufaaa0V Ra 一 10,0, @ 到 位 器 
61MO:J01MCI8 33MC 二 D -由 焰 图表 一” 玉 一 5000w 
故此 选 押 器 可 用 讼 至 沪 式 通读 
技 收 机 。 
禾 图 






攻 妇 | 二 米 | 二 十 米 | 四 十 米 





5 强生 一 柯 丰 六 | 鸭 下 W 一 末 内 覆 | 冯 可 9IT 可 其 | 写本 基 | 站 项 们 

人 和 缠 7 芷 办 计 岂 扎 13 图 串 心 抽 克 全幅 上 | \ 简 44 星 在 15 光 | 交 多 29 蜀 放 
| 利 吧 一 喀 | 和 和 法 -3 加 
屏 圈 | 页 顶 只 同 与 棉 图 同 


(Lz) | 次 条 一 2 图 





天 十 一 年 二 月 从 19， 











一 一 一 一 一 一 本 杂 俭 三 入 
三 宽 用 业 读 从 锥 读 
附 址 : (1) ”入 圈 线 认 1 芒 时 直径 之 插入 乏 圈 管 ; 
《2)“ 除 再 六 干 米 和 粽 圈 需 潜 包 烷 ， 包 占用 公 秒 包 粽 (D.0.C.) ; 
(3) “次 狼 即 屏 圈 之 输出 耦合 乏 较 ， 初 航 序 棚 圈 之 惊 入 郝 合 乏力 ; 
(4) 所 去 抽 瑚 圈 数 即 自 和 圈 之 上 端 (或 要 端 ) 向 下 数 之 圈 数 。 
如 上 芮 窒 管用 6K7 了 上 时， 则 屏 芮 机 之 靳 匿 可 良 担 头 ， 后 刀 米 及 : 班 息 1(00)050 欧 
姆 :此 器 改 用 6 到 7 谷 旭 很 釜 将 珊 1851 等 稍 减 ， 同 民 项 管 秀 力 亦 之 沽 小 ， 祖 救 方法 可 
马 将 原 有 之 50kufd 调 季 容 是 器 易 篇 75uufd 者 即 可 。 


中 蓝 一 名 一 单 管 机 揭 又 一 改造 ( 绩 ) 


赤道 林 
电源 都 装 在 铝 质 底板 或 木板 

上 ， 在 一 O 一 机 引出 了 四 休 各 色 的 接 
稼 用 电池 接 敬 播 子 和 电源 部 衔接 。 如 
用 一 艇 初级 已 扣 填 的 低 通 季 压 器 ,将 
其 次 狼 代办 减 波 疏 的 AEC; 交 流 声 很 
大 ， 而 又 感 避 乙 电 舍 太 高 ， 便 改 用 一 
侯 四 苞 欧 姆 电阻 ， 电 压 导 交流 疡 同时 
减低 ， 和 谷 求 用 一 只 能 碘 高 压 的 固定 容 
电器 :路 接 蕉 整流 管 56 号 的 屏 极 和 乙 
电 琼 出 正极 上 ， 旭 跌 内 有 微微 的 交流 
世 ， 钴 眼 收 井 了 1 

本 机 所 应 注意 之 点 ， 是 灯 炎 
和 埠 串 联接 法 ， 及 购买 电 谷 释 压 器 时 应 
注意 其 次 般 电 压 ) 作 者 的 一 仍 , 次 家 是 
3-5-8 伏 脱 ， 所 以 可 毫 不 改动 而 用 用 该 
杰 -E。 假 使 读者 们 购 得 或 原 有 的 ， 其 
、 次 角 没 有 5 伏 腊 出 称 , 则 可 拆 开 来 拆 去 
220V 伏 圈 其 应 拆 去 的 图 数 , 计 算法 如 下 : 

应 拆 去 图 影 二 一 均 毅 原 有 图 数 _，( 次 毅 原 有 图 数 电压 伏 数 x5) 

过 集 机 件 的 电源 部 ， 作 者 膛 把 屹 接 其 一 伙 56 的 电码 糠 如 器 上 ， 成 续 很 使 人 满 
意 。 但 因 乙 负 丰 接 电 源 ， 手 触 乙 鱼 ， 或 将 麻 电 ?可 将 交流 电源 插 子 调换 一 刺 过 一 点 捕 
车 者 注意 ， 而 接收 机 可 勿 接地 入 ， 事 实 上 过 集权 件 地 黎 之 接 与 不 接 ， : 成 熏 实 毫 然 差 要 
_， 双 何必 多 此 一 举 呢 ! 












可 全 

世 .00025 百 定式 到 二 或 3-MHUG 
Ci 0005- 可 稳 式 有; 4.000 歌 姆 
C，3 汪 .00，5 可 般 式 RERC 4.MH 或 :5MH 
Cs .20003 原 稿 式 三 : 瑟 普通 三 回路 综 图 
ee 江 MRE 固 定式 56 号 鞭 空 管 二 人 ， 
CsCe 8 一 10 下 小 型 圆 式 电 贫 释 压 中 一 做 


其 他 电池 接 炉 插 子 ， 趴 空 管 座 等 不 计 。 











二 = 朝 用 全 配 党 准 话 三 王 = 

人 吕 已 < 入 人 2 4 
发 射 机 斌 志 派 供 欠 器 的 构造 
胡 本 2 
发 射 机 的 电源 供 稚 ， 可 人 三 83 起 现 。 和 计 浊 

种 : 甲 电源 即 趴 空 管 寿 标 电源 ; 乙 电 
源 即 屏 极 能 杉 极 等 之 电 沽 ; 第 三 种 序 
是 内 电源 ， 乃 供 棚 极 之 用 。 本 文 所 壕 
旭 仅 必 发射 机 屏 电源 供给 器 之 构造 沪 
面 。 
” 实用 二 源 供 夫 一 业余 家 所 用 
的 又 流 及 滤波 设备 构造 各 有 不 同 ， 图 
一 所 示 是 种 常用 的 简单 烷 路 ， 有 各 
种 不 同 之 电压 及 电流 的 纯粹 直流 埠 出 
， 可 供给 发 射 机 凌空 管 屏 极 之 用 ， 在 
使 用 冬 汽 式 忠 空 管 作 整 流 的 情形 下 ， 
滤波 器 常 须 用 扼 制 称 圈 炉 太 ， 久 作 保 


沪 。 
在 圆 一 A 中 ， 术 不 扼 制 称 团 本 划 as us 


党 不 用 ， 邹 用 示 汽 凌空 管 作 整流 的 亦 [| 共 二 LS 
如 此 ， 在 过 种 情形 下 ， 泪 法 容 电器 之 攻 攻 总 芒 伦 

二 8cc 866 
E | ov 和 二 
和 多 上 
| 6 
丁 引 6 2 























耐 压 贿 论 如 何须 能 耐 600 伏 之 工作 电 
压 ， 且 容 电器 下 一 定 每 一 只 均 须 用 8 
锥 法 者 ， 略 有 大 小 亦 无 不 可 ， 电 液 式 
者 炙 可 使 用 。 

几 A 的 整流 滤波 装置 ， 仅 注 
用 庆 疾 空 管用 接收 式 的 小 型 发 射 机 ， 
浴 办 出 之 闸 动 率 攀 .25%? 须 看 柜 制 入 
圈 之 感应 量 在 荷载 之 下 适宜 熏 否 来 决 
定 ， 图 也 与 图 久之 情形 大 和 致 多 器， 所 
两样 者 有 可 供 10 号 时 窑 管用 之 硒 送 志 
压 ， 图 C 所 示 车 亲 用 未 次 式 整流 管 ， 
” 洪 输 入 析 制 入 圈 (Inaput Choke) 可 不 
用 :办 电 大致 在 750 至 550 伏 之 间 ， 然 
亦 须 看 荷载 电流 而 决定 ; 此 黎 路 中 亦 
有 供 三 只 10 泪 其 罕 管用 之 电压 。 
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站 图 D 是 一 个 或 二 个 203-A ，?11 或 845 
用 的 电源 供给 。 图 了 肖 宜 用 於 一 个 或 雨 个 T125 
或 ra00 式 其 空 管 ， 其 泪 波 晴 动 率 在 0.20! 或 
。 更 较 此 数值 篇 小 。 园 孔 之 乏 路 供给 805 或 888 其 
” 空 管 颇 坊 通 宜 。 

二 的 糠 路 ， 乃 是 属於 格式 者 ， 其 虚 
稼 部 众 需 所 另 加 之 滤波 装置 ， 其 一 装置 若 用 86 
6S ， 物 荷载 电流 以 300M A 乱 限 , 若 用 8728 则 
可 到 1600MA .假如 煽 荷载 电流 站 不 超过 此 数 
值 ， 旭 可 和 综合 低 电 压 和 与 高 电压 来 供 发 射 机 未 级 
放大 管 及 激 己 管 等 之 用 。 此 电源 供给 一 时 806 
8 或 250T'S, 一 个 或 二 个 354'S， 或 其 他 芙 空 管 在 
3000 伏 渚 ) 激 局 管 在 1500 伏 者 苦 宜 用 。 贞 式 
电路 之 低 电 压 极 篇 平稳 。 在 同样 主题 ， 用 83 吏 
洲 管 作 低 电 力 的 桥 式 整流 当然 亦 可 ， 不 过 各 数 
” 值 当然 亦 要 改 灵 。 图 三 所 示 之 电路 ， 仅 用 合式 
_ 的 电源 爸 压 器 即 有 效 。 各 部 份 另 件 所 费 有 限 ， 
需 一 青 压 器 及 一 租 滤波 器 邹 可 产生 若干 不 同 
的 电压 。 整流 部 傈 个 别 担任 ， 而 让 波 旭 合 一 入 不 扼 制 称 图 Li 设 或 探 用 不 佳 者 , 旭 宜 将 
。 双 流 器 加 以 改善 ， 滤 波 器 由 未 注 明 其 常数 ， 惟 可 向 电压 之 大 小， 电流 之 多 少 以 决定 之 
。 ， 访 波 扼 制 转 在 改 计 时 及 能 使 直流 电流 得 锡 行 通过 。 
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收 发 教学 宾 习 桂 的 设 站 


- 


一般 钨 称 电 学 校 ,地 世 收发 一 躁 ， 均 列 最 重要 之 学 程 ， 但 是 在 教学 方法 上 ， 
多 未 珀 完善， 大 笃 由 彰 全 发 ， 由 浊 生 收 ， 日 己 几 日 ， 姑 焰 属 ， 和 结果 徒 使 学 者 由 服 生 
俱 ， 静 至 放 素 。 故 收发 一 巢 之 数学 必须 怖 十 方向 者 ， 即 半 师 奥 学 生 健 方 均 可 收发 ， 爷 ， 
如 包 耕 上 通报 之 实际 情形 在 同 ， 且 省 师 当 基 每 一 学 者 妥 能 一 一 顾及、 如 此 方 能 典 趣 和 
然 ， 成 征 自 佳 。 本 文 所 浊 二 
之 收发 数学 实名 楼 ， 装置 全 三 5 








简易 ， 应 用 便利 ， 钾 痊 画 让 
笨 ， 学 会 ; 或 学 校 均 可 各。 “三 多 | 
法 装置 ， 希望 贤明 之 学 校 < 
当局 参政 探 用 。 讼 亚 芝 | 5) 

此 赛 避 楼 之 第 一 壬 全 ， 
项 效用 ， 当 然 篇 遵 师 发 ， 证 
公 体 学 生 抄 收 ， 第 二 项 效用 ,学 生 可 各 自 糠 层 发 报 , 不 相 援 使 ， 遵 师 可 用 一 鞠 择 开关 ， 
随意 检 了 任 何 一 学 生 之 发 报 ， 敌 正殿 鳍 误 ， 第 三 仅 绷 楼 动 天 只 开关 ， 学 生 癌 可 分 成 要 
乾 租 ， 互 相 实 内 通报 ， 寺 师 允 可 随意 检 贡 各 寿 之 通报 情形 。 

半 师 之 坐位 屋 长 实 如 楼 之 一 端 如 图 三 ,学 生 位 大 雨 揭 , 宝 避 楼 上 装 有 隔 准 板 
使 各 学 生 互相 隔 艳 , 互 能 像 宪 , 隔 册 板 之 高 度 ,使 各 学 生 在 就 座 蛙 , 通 能 秆 去 其 视 稳 需 北 ， 
,每 一 学 生 需 匠 简 一 对 及 电 键 一 只 , 振 温 鞋 认 道 师 手 揭 , 另 有 一 控制 板 装 庆 其 身 泪 桌 下 。 

使 用 方法 

如 几 一 ， 在 每 一 学 生地 位 ， 有 聘 往 及 电 争 串联 后 ， 路 接 认 成 理 过 率 振 漫 器 之 
尽 出 乏 上 ， 各 学 生 之 匠人 简 ( 或 电 键 ) 亦 可 接 成 此 联 ， 秋 朋 将 各 学 生 位 置 旁 之 小 并 并 合 上 
序 可 ， 每 一 位 置 接 出 - 粮 通 至 法 俩 之 太 入 器 上 ， 故 进 师 之 融 简 (或 电 键 可 任意 输 某 一 
学 生 者 接 成 兹 联 。 坟 

消 师 如 铁 发 庆 急 予 全 钵 学 生 抄 收 ,各 位 置 上 之 小 开关 均 合 上 ， 如 上 汉 克 
联 。 如 将 各 开关 并 断 ， 各 学 生 可 单独 自行 生 各 发 根 ， 消解 可 将 选择 开关 神 $ 至 任何 一 
点 以 检 匠 各 学 生 之 发 报 讯号 ， 

想必 并 全 学生 轩 互 村 糠 居 通 概 ,以 村 证 人 伺机 ， 例如 易 Sws 合 上 ， 划 第 一 
位 置 可 奥 第 二 位 车 通讯 ; Sw: 合 上 ， 则 第 三 奥 第 到 肖 讯 ; Swe 合 -上 2 第 五 册 第 六 通 斋 : 
; 余 钴 推 。 此 时 单数 之 开关 ， 均 须 关 断 ， 闫 策 仍 可 检 蓝 每 一 超 之 通报 情形 ， 如 和 欲 分 成 了 


二 二 一 秆 -一 计 从 - ee 




















” 王 = 二 寓 朋 于 法理 锥 讨 
” 较 大 之 址 别 3 亦 可 ， 仿 如 将 国 天 2)3)4 合 上 ， 则 第 1)2)3)4, 位 置 均 相 联接 ， 开 关 Swe 及 
8Swy 合 上 ， 则 5,6, 1 位 置 均 相 联 
接 。 
此 实 履 齐 不 仅 可 作 哩 向 
通讯 (Bliad Sending ) ， 亦 可 作 
作 工 制 (Break in System) 收 发 
” 例 第 一 位 置 奥 第 二 位 置 通 报 ， 
二 将 :5w: 合 上 ) 由 第 一 位 置 发 报 ， 
第 二 位 置 抄 收 ; 如 发 生 困 闪 ) 不 能 
夏收 淮 确 时 ， 第 二 位 置 之 学 生 可 
将 电 键 按 一 长 划 (Dash) ， 第 一 
学 生怕 见 此 长 划 ， 即 知 篇 中 类 符 
号 (Break)， 当 停 上 炎 芒 发 报 ， 
_ 同 轩 注 意 收藏 第 二 学 生 所 发 之 读 号 。 ss ” 亦 可 按 动 是 键 ， 中正 任 
何 一 绷 之 泛 报 ， 以 矫正 其 错 谈 。 
学 生 之 位 置 ， 站 不 限 认 十 座 ， 可 视 情 形 之 需要 添 设 ， 在 较 大 之 教室 中 ， 可 分 
成 者 干 实名 楼 ， 道 师 另 必 一 桌 ， 位 大 教室 之 中 心 ， 另 设 一 -控制 板 ， 可 肚 择 各 实 罩 训 之 


任 一 位 置 。 

讯号 来 源 
只 号 来 源 傈 由 一 成 理 明 这 振 强 器 供给， 其 力 出 电 历 之 绚 度 肪 足 使 一 通常 2000 
“欧姆 之 玖 简 发 出 足够 之 绝 度 , 且 须 稳定 不 权 ， 急 险 一 枚 或 多 枚 电 键 合 上 ) 训 号 之 强度 无 
“ 轴 。 幸 而 蓝 简 所 需 之 电力 极 微 ， 故 如 能 有 一 五 特 输 出 之 成 得 过 电 力 ， 已 可 使 极 多 数 
”之 蓝 简 工作 而 有 余 ， 授 常 小 型 之 五 极 罗 出 管 ， 均 可 胶 任 。 图 “三 
汪 图 二 所 示 之 成 昔 过 这 振兴 上 人 | 
器 ,足以 工作 牙 简 三 十 至 四 十 付 ， 于 
“ 虹 粮 咯 内 包含 -128J7 之 振 刘 管 及 十 
70L7GT 引 力 放大 及 又 流 管 ， 振 泪 
“之 过 率 视 I1 及 Cl 之 容量 而 定 ，Li 
狗 需 一 至 二 部 利 ， 可 将 通常 之 低 明 
扼 制 图 拆 去 钱 必 ， 其 感应 量 的 与 此 
数 相 近 。 
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昔 号 之 性 质 ， 可 厌 附 圆 所 
示 之 开关 义 路 释 更 之 ， 用 三 枚 容 电 
器 ， 可 释 或 六 种 藻 疆 ， 大 狗 自 600 
至 1600 遇 。 放 大 管 之 输出 跨 接 300 
葡 虹 之 电 轩 以 供给 一 各 定 之 并 ， tea 叶 -二 愉 接 至 第 28 页 ) 
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三 == 富 用 型 污 电 钵 旋 = 


真空 管 所 需 之 质料 及 各 过 模 原料 之 治 精 


〈《 姚 笔 亭 ) 
站 痪 池 之 轩 料 


鞭 空 管 所 用 至 瑞光 之 质料 ， 应 具 下 列 特性 : (一 ) 妥 师 坚 抽 ，( 二 ) 须 有 杠 佳 之 

起 烁 性 ，( 三 ) 能 耐 高 温度 ，( 四 ) 须 极 易 释 放 合 茧 之 气体 。 
鞭 窒 管 玻璃 之 特性 ， 训 分 二 种 : 一 篇 顿 玻 瑞 (goft Glass)， 一 震 硬 狼 瑞 (Ha 

rd Glass)。 二 者 在 胁 理 上 注 要 才 质 黑 ,自沉 法 之 台 信 盟 圾 径 过 怎 低 ，( 闲 625C 奥 75 
0'e 之 比 )， 故 前 者 渤 用 放 中 等 亿 力 现 狼 现 泡 不 必 甚 小 之 所 空 管 ; 合 光 有 适 用 於 筷 力 较 
大 而 玻 现 泡 急 相当 窗 小 之 芙 空 管 。 
玻璃 泡 内 辟 涂 湾 央 届 之 功用 

其 空 管 狼 瑞 泡 内壁， 有 涂 有 极 葡 炭 层 着 ， 例 如 57 及 58 号 员 空 管 等 慢 有 之 。 其 


Rss ss sc 
设 痢 也 。 


穿越 玻璃 益 之 潮 线 


时 空 管内 部 各 电极 ， 保 灰 潮 称 引 至 管 外 ， 惟 此 等 六 ， 当 其 络 赵 狼 瑞 或 孩 璃 历时 
必须 紧 害 附 着 ， 不 可 和 微小 气 。 道 称 册 到 瑞 之 仲 糙 性 ， 必 须 同步 而 相等 ; 堵 稍 有 大夫、 
* 必 胖 发 生 宽 交 或 溪 列 等 侣 害 ， 以 到 涡 气 而 失去 抽空 管 效 用 。 故 此 等 朝 入 ， 保 先 用 特 “ 
种 钢 综 ， 蛮 以 铀 质 ， 由 模子 抽 盘 而 成 ， 其 直径 均 有 一 定之 配合 。 2 


真空 管 底座 座 员 料 ， 


芙 冬 管 底座 之 质料 ， 锡 分 三 类 : 一 陶器 (Ceramic) ， 一 和 腾 寓 (Plastic) ， ,又 
一 篇 金属 (Netal) o < 和 
陶器 类 之 底座 ， 如 玻璃 (Glass) 白 磁 (Porcelain) 硝酸 石 (Silicates) 孔雀 石 ” 


(Malachite Green) 及 大 理 石 (Marble) 等 均 户 之 。 “ 汉 记 高 过 素 之 捐 失 ， 极 各 役 小 。 
以 之 役 成 底座 ， 最 需 通 宜 。 
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-一天 寥 全 和 丕 入 = 未 三 
= 三 富 用 糯 狠 筷 锥 斌 ; 
“有 胶 质 类 之 底座 ， 吧 如 膛 木 (Bakelite) ， 以 及 各 在 灯 给 质 (Wood Fiber) 等 。 
等 肪 时 ， 耗 胡 性 甚 高 ， 娄 基站 壕 李 之 损失， 吕 老 隐 器 种 大 : 但 和 用 男 雪 成 趴 从 管 之 















亚 大 金 属 疾 支 店 座 ? 少 舍 怎 鲍 (CCFE4T) 锚 (Zirc 仁 (:CLe) 克 等 o 必用 
间 帮 椒 所 堆 之 让 座 ， 底 吉 须 5 许 儿 车 到 ， 思 更 中 管 肪 壳 电 。 


各 二 极 原 料 之 冶 业 


”其 空 管 各 极 所 用 质料 ， 在 未 装 成 上 蛙 ， 不 准 洪 篇 何 种 物质 : 均 须 加 凡 治 炼 ” 治 
业 之 法 ， 除 交 精 外 洪 从 均 可 在 氢气 咎 燃烧 。 因 交 精 时 钙 及 氢气 ， 如 在 高 温 记 下 相 接 ， 
玫 成 一 种 复 本 之 养 化 物 ? 使 钙 之 卖 面 起 一 油层 ， 有 漫 放 氛 体 之 趋势 。 通 当 闪 法 ， 可 
炭 瑰 先 在 业 中 燃烧 ( 印 用 空气 燃烧 ) ， 厌 腑 除去 其 卖 面 之 油状 物 ， 燃 烧 温 度 构 在 华 民 
00 至 1800 度 ， 但 时 间 不 得 超过 五 从 鳃 。 

.人 身 造 屏 极 之 金属 原料 ， 应 在 氨 气 中 燃烧 ， 甚 温度 兔 在 华氏 1800 度 左右 。 在 钙 
合金 或 年 等 ， 且 燃 炳 混 度 须 在 2000 至 2100 度 以 上 ， 使 所 化 物 可 他 部 受 氨 之 作用 而 漫 
2 以 收 原 料 闸 兆 之 功效 。 

发 造 机 极 之 金属 原料 ， 帮 须 存 复 所 中 燃 烧 ， 潜 温度 在 辈 氏 185C0 度 时 ， 所 杂 氧 
及 可 大 部 还原 , 圣 相 极 所 需 小 淘 之 面积 较 小 耳 , 惟 伍 列 机 醒 在 1800 度 温度 下 燃烧 一 小 
宇和 后 ， 和 有 仍 公 有 少量 氧 伟 物 ， 洪 卫 理 加 以 芒 炼 ， 岗 全 质料 有 攻 先 美 之 结果。 

用 作 险 标 之 儿科 ， 须 在 氮气 中 燃 炳 葛 15 肌 包 ， 温 度 振 昔 氏 1800 度 ， 取 出 后 乃 
涂 外 表 ? 使 其 霄 面 癌 净 下 均匀。 至 认 燃 炎 休 有 时 亦 须 在 氨 气 中 法 炼 ， 然 后 再 施 涂 表 
藉 。 疏 不 可 娄 精 过 度 ， 否 则 反 将 减弱 炊 炙 放射 电子 之 能 力 。 





1 各 极 管 装配 要 虽 





-里 空 管 名 极 在 装 丁 时， 涤 尖 问题， 至 怎 重要 ， 偶 不 帮 必 :站 人 窒 管 即 趟 能 工作 
= 从 如 在 装配 上 时， 工人 手指 上 之 泪 泊 ， 切 不 可 沾 着 硒 革 或 除 极 ， 故 工人 绢 用 棉 稻 手套 
且 脐 时 常 更 换 。 如 更 换 不 勤 ， 其 篇 雪 与 不 深 之 手指 同 ”。 

持 灯 糙 昧 ， 中 可 利用 钳子 ， 但 常 感 不 如 用 手指 之 便利 。 是 以 在 工人 手 泪 ， 特 
有 盛 效 酸 旨 之 小 碟 ，( 炭 醒 银 含有 毒 质 ， 不 可 应 用 )， 使 工人 时 时 肪 手指 浸入 : 用 去 
活 。 惟 次 酸 旨 之 状 末 ， 不 可 遗 落 丰 管 办 夺 移 体 或 改 数 铀 炎 上 ， 否 即时 窑 管 在 应 用 时 
发 生 怪 吾 ， 使 才 人 器 以 篇 天 电 于 援 也 。 

攻 窒 管 棚 极 在 装配 时 ， 亦 不 可 站 染 油 演 ， 如 有 沾染 : 猪 发 生气 化 之 舍 w 故 机 
基 装 配 时 ， 可 先 在 二 炭 精 基 栈 本 (也 thy1l Acetate) 或 秘 化 二 炭 烯 (ERthylene Chlor- 
丰 ， 或 入 粹 之 匹 氧化 炭 (Carbon Tetrschl6riae) 中 洗 海 油 滞 : 介 得 良好 之 工 
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发 射 机 概 襄 


无 笋 电 发 射 册 (Radio Transmitter) 用 以 改 射 钨 衍 电 波 ， 鞭 目 的 篇 种 通 销 | 
” 倩 汀 思想 ， 篱 近世 交通 机 构 上 之 重要 设 雷 。 发 报 册 之 组 积 ， 首 由 火花 式 进 而 篇 弧 
式 ， 再 由 弧 光 式 进 而 篇 凌空 管 式 ， 今 日 从 世界 所 普 逼 屿 用 者 ， 光 届 寡 空 管 式 。 顾 账 
电 发 射 洪 风 人 欧美 各 国 ， 兹 日 有 改良 。 在 得 利用 长 收发 射 ， 费 用 匀 距 ， 
置 不 易 ， 收 效 未 宏 。 追 合 和 改 发射， 实验 成功 ， 认 对 通 污 机 往 ， 成 族 全 车 。 夫 煞 镍 
之 通讯 ， 首 趴 淮 确 迅 速 ， 车 缸 件 简陋 ， 改 计 不 和 良 ， 非 特 通 访 阻 小 ， 且 将 干 摄 硬 信之 j 
银 工 作 ， 是 乌 装 置 扰 穆 电 发 射 湛 者 ， 不 可 忽 秽 此 点 。 

发 射 杰 入 一 混纺 忆 名 般 发 射 成 组 之 缘 若 优 生 电波 以 傅 淫 电码 者 ， 日 荡 乡 上 
CSignal Transmitter) ; 发 射 语 各 绸 焉 之 高 明 波 ， 以 传 瑰 言语 各 乐 者 ， 日 钨 妆 电 发 
楼 及 广 司机 ( Radiotelephone Transmitter) ; 至 锥 能 获 对 言 弗 理 纪 ) 同 时 双 能 发 射 
动 影 像 者 ， 则 百 电 坑 玫 射 册 (Televisiox Transmitter)， 本 篇 鸽 志 玫 最 讽 之 结 赃 。 


发 报 机 部 分 
发 恨 杰 可 包括 有 下 列 各 部 份 : 一 一 
(1 工 ) 振 滥 器 (Oscillator) (4) 推动 者 (Driver) ， 
《2) 人 悦 明 器 (Frequency Maultiplier)。 〈5) 放 天 中 (Amplifier) ， 
(3) 激 丽 强 ( 卫 xceiter Unit) ， (6) 电力 供给 器 (Power Unit) 


-…… 振 温 器 坟 产 生 高 遇 电流 之 根源 ， 其 振 漫 电能 所 直 习 输入 天 线 ， 发 篇 振 穆 已 

“或 如 以 政大 ， 然 用 由 天 和 健 发 竺 之 。 如 至 则 才 持 电讯 唱 缠 ,可 以 及 泪 , 抑 且 讯 号 竺 定 ， 
接收 容易 。 此 列 放 天 工作 即 由 放大 器 完成 之 。 

倍 遇 织 之 工作 : 傈 将 派 放 器 租 出 振 芝 电 旋 之 胃 率 ， 加 倍 之 ? ， 使 天 锦 郊 时 之 人 

波 ， 其 轴 率 篇 振 监 器 本 身 轴 率 二 数 客 。 所 异 洛 数 ， 通 和 党羽 三 倍 > 亦 有 况 三 赔 或 双 倍 上 

上 "增加 二 借 着 ， 日 过 次 信 过 器 (Freq ency Dubler) ; 增加 三 倍 痢 2 得 三 三 炙 庆 负 曙 


ay Trijpier)3 增加 四 涛 者 ， 上 日 下 穴 倍 凋 中 (Eredaaney @Quadrupler) 7 过 
。 视听 省 倍数 而 定名 也 。 。 售 轴 器 之 术 出 忆 能 ， 可 在 变 由 天 入 人 对 ， 杰 可 党 罕 优 大风 条 
由 天 稼 发 射 之 。 

激 副 中 拆 用 以 数 副 高 收 大 跨 或 碍 楼 族 动 天 党 电 各 ”使 效 踊 基 道 丁 信 诉 放 
发 守 不 同 之 波 区 ， 激 支 紧 之 激动 电力 企 各 波 疫 尽 兹 噬 搬 才 之 益 别 二 又 押 小 得 力 2 


三 半 一 人 人 
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机， 其 昼 出 不 接 於 天 稼 电路 而 接 至 强力 放 天 器 者 ， 则 此 时 小 电力 之 发 射 栅 ， 即 成 篇 激 
- 励 器 。 推 动 器 低 用 以 推动 电力 放大 器 而 使 之 捍 行 放大 高 遇 电 能 之 工作 ， 换 车 之 凡 置 
闪电 力 放 大 器 之 前 者 均 得 届 坊 推动 器 ， 故 推动 器 有 时 入 振 漫 器 ， 有 了 时 和 估 倍 过 器 ， 有 时 
篇 低 电力 之 放大 器 。 
发 报 楼 内 之 放大 器 均 用 以 放大 高 过 李 电 能 ， 其 忱 入 过 率 和 与 壤 入 明 认 相同， 外 
站 称 放 大 器 是 也 。 
电 电力 供 给 器 傈 用 以 供 答 发 报 机 全 和 所 需 之 电力 ， 电 力 供 闪 器 所 需 之 电能 以 取 
。 痊 基 直流 电源 ， 亦 可 取 和 给 芯 交 流 电 源 。 
汪 储 能 二 路 闪 之 线 图 及 容 志 器 

凡 稼 圈 与 容 电器 ， 硼 合共 时 空 管 之 棚 极 与 险 极 间 ， 或 屏 极 与 险 极 ， 能 积 储 电 
“此 ， ， 以 香炉 出 者 ， 稀 日 鲁能 电路 (Tank Cireuit) ， 杂 第 1 图 LiCi 及 L2C; 所 示 。E1 及 工 
称 目 储 能 称 围 (Tank Coil)， 所 储 者 坊 磁 
第 能 。C1 及 C?* 称 日 储 能 容 电 器 (Jank Cond- 
enser) ， 所 储 者 入 电能 。 

储 能 电路 之 主要 工作 有 三 : 一 篇 
三 加 使 其 空 管 有 相当 之 荷载 电路 ; 二 篇 配 淮 所 
需 过 达 而 阁 去 副 波 ; 三 乱 惊 适 所 储 电 厂 能 





这 








”至 后 随 之 放大 器 倍 轴 器 ， 或 天 稼 包 路 。 
储 能 电 族 接 讼 屏 电路 者 ， 轧 屏 路 储 衣 外电 路 (Plate Tank Cireuit) : 接 讼 棚 志 
路 者 ,上 相 路 储 能 电路 (Grid Tank Circuit) * 说 路 奥 彻 路 艇 能 记 路 ， 可 修 别 独立 ， 
“如 翻 屏 亚 骨 之 振 温 称 路 及 放大 义 路 等 。 亦 可 合 余 需 一 ， 如 哈 腹 来 式 振 漫 绢 路 等 。 放 天 
1 器 或 乒 放 器 之 屏 路 储 能 电路 ， 因 纺 略 适 记 能 至 下 级 时 空 管 之 角 极 柱 入 电路 ， 故 亦 得 视 
乱 下 级 攀 路 储 能 电路 或 其 一 部 份 。 在 储 能 熏 转 或 容 电 器 之 中 心 ， 通 久 地 和 线 ， 则 储 能 电 
路 彼 平 落 和 从 二， 称 篇 平衡 式 储 能 电路 (Ballanced Tank Circuit) 。 著 所 缕 地 稼 ， 不 住 
储 能 稼 圈 或 容 电 器 之 中 心 点 ， 而 贪 交 庆 一 旁 者 ， 称 乱 不 平衡 式 储 能 电路 (Unballanced 
Tank Cireuit ) 。 
RevAAweeaweeeewwaRaRyebewee vaweaaeawamaveee RAR 


( 粮 自 第 24 页 ) 
共 出 开 罚 3 之 设 resessee ee 
时， 以 促使 学 生 注 意 时 用 之 。 E 
Ci 一 一 0.05 mfd 纸 质 及 一 “3000 欧 姐 Tw 
Ca 一 -25mfd 25V 电 解 ReR7? 一 一 10,000 欧姆 Tw 
CC 0.01mfd 纸 丑 Li -和 构 1 剖 利 
CiiCe 一 一 30 mfd 150V 电 解 1 一 一 8 享 利 55ma 
了 2000 欧姆 一 一 通常 供电 动 扬 赫 器 用 之 核 出 释 压 器 
-了 且 : 一 一 0.25 meg 巷 驻 SS 一 一 日 刀 罩 拖 板 开关 
有 一 一 0.25 meg 香 量 控制 器 8 一 一 2 万 6 邱 避 笃 开 关 
也: 一 一 丝 0 欧姆 1w 电源 骨 力 稼 一 一 200 欧 姆 
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何 国 均 再 o Kwok Kwan (No.62) 


通讯 碟 ) 香 港大 道 西 四 二 八 地 下 428)，Q ueens Road West,，Gr Floor Hong Kong 


我 在 中 学 将 ， 对 显 电 学 已 威 极 大 的 熏 趣 ， 和 后 来 在 图 书馆 宰 看 见 了 实用 铸 线 电 
， 於 旦 就 与 籽 袭 生 了 日 杰 ， 自 伟 央 认 矮 斥 筷 的 屡 收 每 有 宣 验 ， 但 是 限 钛 学 起 及 经 验 ， 
结果 上 得 肪 七 作 糖 ， 有 际 收 得 昔 乐 ， 有 时 元 看 声 大 鸣 ， 髋 出 好 笑 ， 有 了 时 简 让 毫 钨 误 息 
) 因 假 我 的 学 哉 只 有 和 从 书本 上 得 来 的 呀 。 因 此 我 或 波 非 绕 仍 个 先进 同志 曙 忙 不 可 ， 次 
巧 『 了 实 志 了 特 调 了 抵 称 昌之 友 4 了 一 棚 ， 讼 是 也 就 来 套 加 :很 希望 各 位 先进 的 0,M. 及 
-各 位 司 志 ， 不 以 后 学 者 的 患 陋 而 时 尘 加 以 元 遵 ， 最 好 能 路 作 通讯 式 的 指示 ”尤其 是 在 
车 港 为 同志 困 角 够 互相 作 昂 面 式 的 集 朵 开 完 ， 那 未 不 独 可 以 在 学 起 上 有 所 得 伍 及 更 加 
“更 可 互相 联络 或 情 ， 现任 我 正厅 望 着 各 位 的 指 壮 。 
华 务 潮 ” (No.63) 
. 《通讯 故 ) 广 东 途 次 县 寸 金 福 四 维 中 学 


部 人 自从 入 进 中 学 之 后 更 千 臣 了 他 了 一 一 禾 党 四 ， 专 必 噬 完 壮 。 所 以 本 续 圆 书 
种 的 值 日 员 党 对 我 毫 乒 你 今天 借 趾 深 电 侨 造 法 明天 和 借 乱 深 电 修理 法 ， 本 似乎 


很 蛙 看 不 起 我 的 样子 ， 但 我 华 不 向 他 等 消 。 有 一 次 放飞 胆子 ， 悉 算 在 号 人 把 他 的 一 
架 乡 统 思 睫 修 好 。 我 很 知道 音 是 靠 架 本 来 学 始 修 显 -一 件 不 完美 亏 事 ， 又 或 到 简单 之 由 
石 谍 倒 底 不 及 其 空 资 册 慰 呢 ， 故 现在 正 介 行 没 造 由 空 管 收音 铀 ， 一 方面 晕 要 壳 各 位 钴 
入 电 包 友 来 指正 呢 1 
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花 有 大 批 歼 稼 渔 另 件 廉 流 ， 如 5U4GX 1Gs 等 忆 鹤 管 ，100W120008 铺 储 电 阻 ， 
， 德 货 三 鱼 牌 如 投 刚 支 称 。 又 徽 关 实用 粮 倚 公推 法 第 一 ， 二 ， 三 千 合 订 本 各 二 肌 。 
有 意 者 请 希 将 笋 合 路 三 十 八 泪 通 用 威 灵 钊 介 接洽 。 

















=== 实 用 下 二 汰 锥 读 
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在 各 所 述 的 粽 路 中 ， 些 须 用 总 力 之 构 压 器 及 通 度 容 电 量 及 拆 制 较 ， 使 之 能 久 
高 伍 电 流 。 轿 了 及 瑟 之 大 压 器 须 载 650 及 850VA ， 佛 可 得 需要 之 输出 。 

车 和 欲 用 866"S 骆 流 管 ， 以 得 较 多 之 电流 ， 则 图 四 可 加 厅 用 。 

图 五 奥 图 一 颇 乱 相似 ， 仅 将 输入 抑制 称 园 滤波 知 去 而 已 ， 减 波 俗 电器 亦 可 用 
一 个 8 一 SMED 的 ， 而 电源 释 压 器 之 高 压 每 泪 最 高 不 得 超过 350V ,以免 容 电器 损 境 。 
天 准 各 部 分 另 件 之 排列 位 置 ， 在 电源 组 织 中 站 不 十 分 重要 ， 只 要 束 沪 管 及 要 压 器 之 过 
转 得 随时 接 能 空气 ?使 之 散热 容易 即 可 , 接 乏 须 邦 乡 和 良好 ， 钴 被 高 砷 再 窗 之 危险 。 

中 型 发 射 机 能 链 屏 整 沪 一 图 六 乱 利 用 小 型 整流 管 83 式 作 柱 式 整流 之 称 路 ， 亦 
可 得 到 1000V 之 高 电压 ， 著 供 中 型 发 射 机 使 用 ， 极 霞 级 湾 “此 不 更 设 有 低 压 仙人 备 ， 连 
出 500V 之 电压 以 供 发 射 机 低 电力 级 之 用 ， 翻 电 流 最 大 篇 250 稻 安 培 ， 如 将 之 从 怎 十 
部 分 ，100 和 安 培 可 供 小 型 趴 空 管 ，150 胡 安培 供 来 葵 放 大 之 用 ， 此 器 其 通用 於 发 话机 
之 高 过 放大 用 ， 老 用 在 发 报 机 天 ， 则 1000V 之 第 二 部 分 滤波 可 省 去 。 低 电 压 罗 出 以 用 
二 部 分 之 滤波 塌 宜 。 5 

整流 器 的 串 驳 一 在 某 种 情形 之 下 ， 有 时 和 欲 把 整流 器 串联 ， 著 图 七 ， 可 用 600 
V200ma 的 电源 磷 压 及 83 号 整流 管 二 副将 之 如 图 串 接 朗 可 , 稳 过 滤波 锡 可 得 1000V 的 
直流 惊 出 ， 在 磷 压 器 正 端 一 四 ， 其 名 坚 较 高 ， 爸 压 器 应 还 较 好 炮 毕 的 篇 佳 ， 最低 限 
度 首 须 能 使 受 600V 之 琼 出 而 不 致 可 壤 。( 完 ) 
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Cia .人 f02k1 雪 母 固定 了 R;Re .1meg)1 冯 关 悦 
Cl .5uj 纸 和 早 固定 ARC 30HJ 以 上 
2 T “ 遍 简 伙 原 余 
V: ， ITF4 趴 空 管 T 13:3 玫 低 过 殉 压 器 
V2VaVe30 芯 空 管 RERC 2.5mH 
，V4V ,抽空 管 卫 1.5YV 话 简 志 记 
及 10000.2w 炭 质 M  ， 电 诗 0 一 100mA 
及 .5meg 可 丢 志 位 器 可 下 简 插 子 
Rz .5meg.Iw 痰 暑 工 了 Las) Te5T5y 上 见 本 文 
了 .lmeg)lw 交 质 S, SS 同和 三 刀 双 邱 开 关 
RE 4meg)Lw 炭 贤 S ,23 庆 
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短 波 无 迷 二 褐 队 人 器 


Short Wave BEginmti Book 


吴 观 周斌 证 
AHBERIAEL: 下 his: symbol rspresents: the 
ordinary .lype ”of outdcor aefial used 


with Most recejivers，although 让 may also 
be empl' yed to represcnt indoor or under- 
Sroundq aelials and those with special cbarac 
teristics' such asmnoise redquctiony (1L) etc. The 
loop or coil antenDa is shiownp: directly below 
the extendedq type. This Symbol is used to 
Tepresent both the fat (2) Spiral (3) and the 
sduare (box) types orfdqinarily used. 
Groundq: The standard Symbol :for a 
grounrd connection or “earth””，3aS 让 is 
sometinmes calledy is shown below the aeriails 
This Symbol irdicates connections made to 
the_ atroumndeq chassis (4) of a receiver 38 
well as the' actual connection to the water 
pipe or other form of ground. The counte- 
Tbpoie (5) symbol appears next.A_ counter- 
Foise is:a grcup of wires Suspended below 
the aerial a few feet above the ground and 
ingulated from it. it ig8 commonly Used for 
trangsmitters and in a few case8 for receiVers， 
especially where the soil js qry or sandy 
5o_ tbat 让 ii di 钥 cult to obtain a sood 


6gTround.” 


Ccndense: .Several Symbols for concen- 
Sers of Cifferrent 1ypbpes are Showmn The frst 
represents fxted capactnies and Pictures of 
both the mica (6) and the paper insulated 
Variables are given，The Symbol for bothb 
is the-same。Next is the variarbbe air.inSu- 
latedq condenser of the ordinary rotary tyDe。 
This is usually Tr presented by two parallel 
lines with an arrow running diagonally 
throughy but in Some casesy .the movinc lor 
totating plates ar9 indicated by a curved 
atrow "nstead cf the at parallel lines， 
Belew ”地 ee variable。 canaddqenser "ithbe 
%gangedq” condenser，which is sinmpJy a zuU- 
rmrber of Varisgble air condengselS ccnnected 
on a 8ingle shaft for tuning mconre than cne 
cjlcuit with a Single Gial. The last condqkE- 


"32 


刘 同 康 蒋 诈 


天 稼 : 此 符号 代表 大 多 数 


. 收 善 楼 所 用 之 户外 天 久 之 普通 式 者 


; 中 然 亦 可 用 以 代表 所 内 或 地 下 天 
绢 ， 及 圣 种 性 质 之 天 缚 :如 声 减 
抑 等 。 环 形 或 千 圈 天 称 直 接 在 此 展 
开 式 天 魏 下 格 所 示 。 此 符号 用 以 
代表 普通 所 用 之 局 下 螺旋 形 及 力 框 
( 食 子 ) 式 者 。 

地 穆 : 与 地 接连 之 标准 符 
号 ;者 时 或 称 篇 上 大 地 省 ， 如 天 狠 
下 所 示 。 此 敌 号 表示 连接 让 通 地 之 
机 哉 ， 范 蹇 际 连 接 共 水 管 或 其 他 形 
状 通 地 之 物 。 洪 次 之 符号 篇 地 网 。 
地 克 昆 一 钥 道 舟 题 认 天 线 之 下 ， 上 骨 
地 数 鹃 ， 东 与 之 狠 缘 。 常 用 於 发射 
楼 及 若干 情形 之 接收 机 中 ， 特 别 在 
地 土 婉 爆 多 沙 ， 因 之 不 易 得 优良 地 
称 之 契 。 3 


容 电 器 :图 示 各 种 式 样 容 


电器 之 者 干 符号 。 第 一 代表 固定 容 


量 者 ， 云 及 起 缘 及 纸 质 圳 系 不 回 之 
.两 者 ， 均 在 实体 图 中 孙 之 。 南 者 之 


符号 幼 回 。 其 次 篱 普通 旋 精 式 可 释 
窑 气 邦和 缘 容 电器 ， 和 党 以 两 示 行 入 及 
一 箭头 时 包 纤 过 以 代表 沁 ， 但 在 车 
于 情形 下 ， 动 片 或 蒜 片 ， 凡 一 湾 曲 
箭头 代 奉 在 坦 式 平行 如 以 未 之 6 在 
可 生 容 电 嫩 下 乱 同 加 容 电 玫 ， 此 便 
外 着 干 可 释 空 气 容 电 器 严 大 一 轴 
上 ， 及 一 度 盘 调 季 才 于 电路 也 。 最 


太 二 于 寺 计 


> 


LO VAN 全 


二 
ME 


rm 


ser SyImbol is the 1 
Qenser block” or group 
of capacitiesin a Single 
Imetal case) which are 
usedq primarily for the 
flter(7)circuits of A.C. 
(8) power units， 
， Jndquctors: The stamn- 


dardq Symbol for coils of | 


anytype is Shown frst. 
In this formy the coil js 


Understood to havean air 


core (no iron OF other 
metal) and may be eit- 
her a Faqio 他 cqUency 
tunning coil or an 及 .了 . 
chokej(9) 88 the picture 
Shows.。 Wiien the two 
air-core coils are Dlac- 
ed together，they “are 
coupled and the un 刘 
becomeg an 及 .下 . coupl- 
ing coil or transformer， 
coInmonly U ed for cou. 
pling the aerijial to the 
frst tube in a ,et or one 
及 .了 .tube to anoihez. 
The next in order 
is the continuously Var- 
isble indquctance or，aS 


让 jg generally termed， 
the “Variometer.” Thig 
congsistg of two 及 .了 .co 记 
18 coupled closely toge. 
ther and arranged so th， 


at their inductan- 


实用 性 全 弄 疮 读 











曰 | 


二 
| 
? 


a 
字 : 


加 














征 之 容 时 器 符号 篇 
容 更 器 和 钥 或 在 一 金 
属 盒 中 之 一 .组 容 
量 ， 主 要 用 锥 交流 
ee 宕 路 中 


感应 器 :首先 
所 示 者 坊 任 何 式 丢 
图 之 标准 符号 。 在 
此 情形 ， 得 悉 此 粮 
人 ( 抵 钱 
或 其 
本人 训 
姑 居 角 电 包罗 未 
节 称 圈 ， 或 篇 射 起 
包 李 板 制 圈 。 党 琴 
袜 所 必 张 轿车 近 ， 
彼 等 耘 合成 一 射电 
遇 率 示 合 称 圈 或 笑 
全 让 福全 
以 耦 台 楼 中 天 加 
第 一 氛 空 管 队 汉 7 或 第 
卫 册 守 尖 村 员 空 管 


Er 〇 


次 序 中 之 第 二 


| 二 故 巷 可 受 威 应 叶 


， 或 通常 所 称 之 可 
伙 波 长 器 。 此 器 包 
含 雨 个 紧 看 合 之 身 
包 遇 率 称 围 ， 排 
烈 成 使 其 咸 辕 量 或 


1. Antenna 天 糠 “2. Loop Antenna 带 形 天 入 Ground 地 五 加 或 工作 
多 4. Counterpoise 地 移 5. Fixed Condensers 周 定 容 雷 器 


ceg may either aiq 6. Variable Condenser 可 缕 容 下 器 7. Ganged Condenser 同 ” 放 相反 詹 驶 


each other or wo 
TK in :0pposition 


FF. Transformer ， 


十 罗 人 民生 8. Conidenser Block 容 生 器 组 “9. 有 卫 .F. Coil 入 让 各 
0. 及 .F.。Transformer 史 这 畔 奈 器 
让 只 器 12. Tapped 有 R.F. Coil 措 踊 射 退 粹 疝 
Below the Variom- 壕 祝 购 14. Iron Core Transformer 鳃 小 
挽 寺 退 陀 旺 器 16: Fixed Resistor 周 定 上 # 


” 在 可 和 绝 


ee 
区 
六 避 呈 、 15. Push-pull 和 癌 


eter i8 a tapped 
(10) coil. Someti- 
meg itiijs desirable 
to chanse the Size 
of a coil. 工 his is 
accomplished by 
bringing leadgs 

out fromthe win- 
dinc at the dqegsi- 
red points;i the 
coil is then said 
0_ betappeq.” 


阻 器 17. Variable Resistor 可 得 电阻 器 18. Potentiometer 于 位 
如 20- A-Crysftal Detector 晶体 检 波 器 B-Piezo-electric Crystal 
国志 晶体 21. Single-throw 单 投 并 并 “22。Single-pole 
mlti-throw Switeh 单 标 多 技 开 吕 ”23. Double pole Double- 
throw Switeh 俊 榴 就 投 和 天 24。Euse 保 除 疾 235。Batteliegs 和 
池 组 26. Pick-up 拾 幸 器 2. A.magnetic SpeakKer 相 力 扬 辟 器 B- 
Dynamic Speaker 志 动 扬 普 器 28 Microphone 话 简 29.A. singje 
Circtit Jaek 哩 = 口 B.doupble Cireuit Jack 和 二 路 二 日 30. Az 主 
amont ConuroLJack 汪 标 兵制; 口 了 ead Phones 了 焉 和 312Volta- 
geRepgulatorTube 洲 浊 32.A.binding Post 接 名 柱 B-tip 
Jack 尖 : 日 33 人 .Jamp Soceket Plug 燃 -3 子 三 Blug 了 ece- 
ptacle 天 束 34-meter = 秆 35.Triode 三 极 芝 586. Diode 二 极 座 
37.。 RE Rectifier Tube 僧 玻 3 广 唱 38。Heated Cathode 
Type Triode 俏 革 队伍 三 和 枉 等 39. Tetrode 四 极 和 次 40. Variable 
-ma Tetrode 可 誉 放大 因数 四 仿 算 .4t 有 卫 .E。Pentode， 射 轴 五 极 
管 - 委 ,Power Pentods. 是 琅 大 五 极 管 9 


三 十 一 年 一 月 份 


有 有 时 需 改 终 
多 圈 之 大 小 
, 此 可 能 和 
揽 之 需要 点 
引出 壮 各 以 
完成 文 

稼 较 论 是 名 
篇 下 抽 头 4 








= 实用 导读 老狼 旋 = 一 = 


了 ol LEG 论 DDpedq coil are SeVeral ; 


sSvIibcls :irdicating -ccils win ironm ccres. 
工 iespresemace of the jiron is jizdicated by 
the ttree Parallel lines placeq eitherthrough 
the spbiral (the ceil) sr adjacent (11) to 这. 
The first is a single iron ccre coil] 一 ComIm- 
only krown as an A.BR. (sudio or low 
fredueney) choke coil,， We Yun acrCSg thjg 
coil im A.,ER， smplifers and pcwer urits. 
Wien two coilg aie coupledq tcgether With 
an jron core，we haveatiarsformer 一 either 
an A .了 PP. couplirg trarsformer or one Used 
for power Supp]yY Durposes，A Special 1ype 
of :AREF. transformer i shcwn at the top 
of the kecond column; it is thie Push=-Eull 
hansiormer with atap at te center of one 
of the windqingss， fo-that two tubes msay be 
connected CDposite each other. 

Regsistors: A Humber of special types 
6f mesjstons are Dictureq next， TITEe frast jg 
an ordinary fxeq Tesistor cf ary Value; 
below this ig 3a Variable Tegistor with an 
az:to:make cortact :at any poirt cn te 
resistacice Wire。 A special type of varjable 
resistor is the FEotentiometer (12) cr 《Vo'- 
tage divirer)” ShecWn rext. 


信 
如 


夺 高 


全 一 一 一 





人 
历 收 发 射 机 用 油 质 储 志 器 





随 着 抽 标 舟 转 者， 示 钱 心 
竺 围 之 若干 符号 。 钱 之 存在 是 及 三 
休 平 行 法 或 穿 退 螺旋 形 ( 稼 圈 ) 焉 在 
愉 附 近 以 卖 示 之 。 第 一 是 埋 钱 疡 狠 
圈 ， 尘 通称 均 披 妊 遇 达 〈 成 赫 或 低 
遇 邓 ) 折 制 蒜 圈 。 稍 人 入 在 成 香 遇 这 
放 头 器 及 电力 单位 中 均 用 此 者 圈 。 
党 两 蒜 圈 厚 合 而 有 一 欠 必 ， 河 人 得 
一 艇 原 器 一 一 或 香 成 昔 过 李 厚 合 静 
夯 器 ， 或 篇 目的 用 於 电力 供 洛 渚 
香 授 这 盘 太 器 之 册 种 形式 ， 丰 第 
二 行 顶 格 示 之 ;此 和 需 推 撤 式 释 厦 器 
; 一 蒜 拾 之 中 心 有 扯 头 ;由 之 克基 
窄 管 可 连接 成 互相 昭 立 之 地 位 。 
电 攻 器 ; 其 实 所 烛 者 篇 车 
二 由 式 之 电 开 器 。 第 一 篱 普通 任何 
值 之 固定 饥 阻 器 ; 下 乱 互 秋生 阻 器 
， 布局 得 寺 仍 电 左 义 之 任何 点 。 可 
胡 昨 阻 器 之 特别 式 梯 乱 审 位 器 ， 或 
让 丈 大 器 本 轴 裕 区 所 示 :5 未 先 








出 品 





容 量 人 准 . 丰 -和 描 造 精良 
坚 固 夺 用 成 绩 可 人 靠 
容 双全 = 伪 售 = 价 = 会 三 - 康 
有 
sQl 号 横 形 歼 度 盘 
6Q1 - 号 斜 形 刻度 盘 
中 国信 记 扼 线 电 机 和 格 


物 : 发 行 所 : 上 海南 市 西 四 方 余 路 汪 扎 一 秀一 号 
( 群 秀 目 儿 画 索 仓 5 答 ) 





拔 灾 党 伍 证 宰 下 过 捧 时 册 

1 “多 挫 安 契 上演 甬 荐 从 :条 扎 - 斤 豆 - 昌 章 秽 梭 
、 丸 尘 生生 = 次 蒜 么 哩 以 。 式 愉 某 剑 钥 灾 玫 攻 
入" 表 糙 革 欧 过 号 芳 < 卜 名 各 于 多重 色 “暴民 下 
示 凡 部 能 车 苞 玻 毅 问 > 商 皮 阁员 。 

11“ 簿 泥 权 则 发 乓 梭 本 条 路 * 韭 妹 二 医 妆 裕 称 外 ~ 
流 扰 疙 欣 。 特 兵 形 恨 隆 襄 引 可 - 疆 深 特 活 狂 呈 
攻 芭 区 称号 把 区 晓 > 桥 己 妓 非 吐 蜡 关 史 内 罕 
奢 - 式 取 独 坚 。 锋 业 区 靶 和 医 淋 * 奖 餐 沁 攻 芋 
奖 耻 。 

1 沦 岂 医护 芭 拒 如 (双全 本 此 于 中 买 器 ) 。 芝 儿 
案 也 吸 < 兰 展 疙 觅 < 古林 “ 殷 儿 迷 世 忆 及 抽取 
泪 此 ~ 次 类 世 昭 肝 。 

区 ,多 猴 时 坚 管 巡 - 共计 也 汗 秆 晤 敌 展 仿 | 1 恨 元 目 
条 > 妥 撒 党 需 ~ 旺 并 地 到 最 天 展 信 及 亚 僻 人 人 
- 馈 馈 必 鱼 抽 w 二 被 嵌 妇 如 严 1 1 十 王 钱 实 当 。 
正 志 车 所 过 特 兵 翘 荐 笛 东 拔 上 黎 到 其 。 玛 女 长 
攻 怎 长 玉 坚 手 “站 拓 昌 提 直 县 出 贫 彬 各 * 列 发 
说 填 。 

月， 猴 此 业 候 办 多 蒜 生 = 岩 长 项 观 - 间 及 填 训 世 二 

疏 孙 小 亲 志 < 陵 生 下 识 畦 翌 志 锻 则 如 “已 式 爸 

岗 。 - 

《 ， 共 提 长 失 把 量 堂 妖 直 爸 巡 乓 末世 多 品 填 长 拉 
所 好 - 色 扫 末 加 究 性 号 长 扒 扰 率 各 ~ 发 民 汝 尼 

吕 “ 闪 儿 机 基 湛 好 宪 针 下 内 党 诅 殷 挫 弘 所 计 糙 > 阅 

那 二 漠 扣 入 章 月 芭 区 采 区 芭 器 苹 淋 景 这 钥 
证 线性 次 区 


烛 蚂 











1 间 ONRI TO 人 | 愉 O 估 








DO 人 R 





类 O 〇 人 R 











水 O 〇 人 R 




















1 “县 弦 嗓 尿 凶 起 e 彼 洪 六 十 。 
11” 浊 据 舟 五 坚 三 十 开 臣 上 。 


1 县 妮 各 坚 * 页 正职 荡 " 生 诗 面 汪 “ 长 


只 共 至 彼 。 


术 " 洛 各 车 玫 御 这 对 可 豆 异 ( 切 夺 皇 长 失 
贤 习 ) * 县 能 炳 加 紧 区 “未 天 中 扫 





去 滞 重 商 中 相 放 计 起 目 贡 用品 各 


医 往 欠 裔 款 


散 坚 疆 只 刀 扫 条 


然 习 梁 


者 中 急 缚 型 只 星 


屿 - 习 姓 


所 揪 密 区 1 十 ] 了 了 起 | 开演 














o 托 尘 于 直 
| 和 恨 莹 赐 
竺 装具 守 首 是 山 总 
狂 站 尽 放 负 妈 
2 雪 介 企 委 并 全 
过 做 让 划 柚 - 所 和 
外 奶 六 站 1 
才 汪 各 各 姓 史册 名 
洛 足 赤 苍山 嵌 滞 启 沟 媒 
查 监 并且 1 1o0 
妃 妈 则 王 弥 1O 〇 1 漆 1 避 全 - 
测 得 轰 划 轻 起 六 
引 是 站 1 
兴工 1 医 ” 鸳 (可 五 名 。 胃 虽 源 取 和 江 
锐 | 机 | 年 | 本 
各 叶 | 芭 和 慰 | 负 家 加 所 
本 站 | + 1 要 | 十 恨 习 思 | 
内 共 改 央 训 类 区 民 攻 六 位 县 有 





涛 账 亿 趟 匠 民 居 下 二- 工 式 全 妇 硬 ，， 








人 














锥 怖 “。 淘 局 一 般 股 纶 卓 乱 交尾 学 避 者 最 佳 的 入 站 志 刘 。 






演 用 扔 比 志 修 理 术 


- ”站 微 座 炉 车 ， 潘 烛 先 助 灶 
本 书 三 百 余 页 都 二 十 万 车， 内 容 共 修 十 太 章 ， 需 专 哈 钨 笋 电 修理 之 唯 


过 己 瑟 著 : ,上 底 以 袖 遇 恨 知 ， 拓 季 理 醋 具 闪 一 二， 任 阿 新 式 角 和 机 
均 包 售 钴 遗 。 


之 修理 法 ， 


所 丸 电 志 二 问题 解 莹 


琴 殉 名 业 


隐 和 集 各 振 称 电 间 题 ， 分 四 别 钴 ， 赂 篇 解 品 ， 未 附 各 电 政 机 天 考试 
题目 ?篇 篇 有 志 人 








短波 扔 钱 志 报 
发 射 机 原理 及 斤 造 


潘 煜 先 精 


本 毒 丙 容 其 分 三 部 份 : 第 一 部 份 得 琉 射 原理 上 邵 ;第 二 部 份 坊 发 射 机 
之 届 造 法 ， 第 三 部 份 篇 发 射电 实 管 之 特 狂 及 库 用 法 等 < 


| 而 昂 丑 验 扰 缘 电 收音 机 | 


到 同 康 三 落 
研究 钨 纱 电 学 ， ; 宜 从 简易 之 审验 着 手 ， 然 合 进一步 学 轨 原 理 。 审 


二 下 出 版 本 之 套 考 书 籍 ， 需 数 颇 驶 3; 而 关内 简易 之 实 哈 套 孝 
” 表 籍 则 舍 村 缺 如 。 应 此 种 和 章 沽 首 章 群 : 
污 述 收 各 册 天 地 和 缠 


乞 7 
本 各 全 人 导 趴 的 常 吉 。 玉 全 全 全 人 要 当 人 人 于 卡 


呈 3 


es 





















， 全 合 案 交 下流 高 用 电 计 | 


的 寻 寺 ? v TOTE 


UNION 565 
全 汪 上 友基 
未 塌 计 芍 积 线 利 修 理 者 用 业 ， 
综 宗 必 储 之 保 器 ， 用 运 演 度 ， 一 邓 
| 切 测 时 多 均 可 薛 之 ， 交 直 流 丙 用 台 
,过 效 度 直 流 睾 傣 胶 项 1060 欧 经 各 
; 交流 每 伏 脱 840 牙 妈 ;准确 度 有 
直流 欧 2 和 0 ， 交流 欧 5 多 。 量 计 
直 各 三 时 9》 计 度 清晰 易 访 ， 连 电 
地 ， 提 种 ， 试 验 筝 全 储 。 





4 用 座 弗 2 

直流 策 车 一 人 态 上 5 以 旺 0150011000 估 出 交流 志 感 一 00110015001000 伏 机 
直流 电流 一 QID5601250 秒 安培 从 需 阻 -500 二 一 500;000 攀 刀 
佑 侦 逢 阻 一 0'5 一 一 500 区 好 二 成 音 明 邓 验 出 志 奈 -一 更 交 应 电压 间 


每 具 违 电池 ， 提亲 站 验 释 :党 价 450.00 
中 闪闪 线 电 机 厂 既 理 





的 DR 7 ,和 母 2 了 
用 用 你 重 才 站 


第 下, 关 :全 有 和 


007 时 圳 面 然 精 ' 印 平 .发 ， 






回 四 百 余 页 回 四 干 意 言 @ 仙 寻 版 四 百 幅 回 
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底 敬 将 


4 
汪 






中 


NO5S2 


新 式 五 管 交 流 长 短波 和 超 外 差 式 收音 机 





@ 特 点 @ 


探 用 特效 圆 产 零件 配置 
。 式样 玲 璃 小 巧 ， 机 件 坚 固 厅 用 
。 接收 波长 : 15-49M,200-500M 
。 电源 110V. 220V. 琴 用 
2 六: 国 应 届 衣 机 


集 十 年 和 和 造 经 验 。 成 今日 独特 责 大 


国产 无 线 电 收 吾 机 





